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Uem Verfasser des vorliegenden Wörterbuches ist es nicht 
beschieden gewesen, die letzte Hand an das Werk zu legen und die 
Drucklegung desselben zu überwachen. Auf Ersuchen der Verlags- 
buchhandlung hat deswegen der Unterzeichnete diese Arbeiten über- 
nommen und hierbei sowohl eine nicht unbeträchtliche Anzahl von 
Ausdrücken neu eingefügt als auch bei der überwiegenden Mehrzahl 
der aufgenommenen Worte die genaue Bedeutung aus ihrem Vor- 
kommen in der Fachlitteratur festgestellt. Ausser den bekannten 
Zeitschriften und den Werken maassgebender Autoren sind hierbei 
benutzt worden: 

Sloane, The Standard Electrical Dictionary, 

Houston, A Dictionary of Electrical Words, Terms and 

Phrases, 
Lefevre, Dictionnaire d'filectricite. 

In der Hauptsache ist das Wörterbuch auf die spezifisch 
elektrotechnischen Ausdrücke beschränkt worden; es bildet deswegen 
für den Elektrotechniker nicht einen Ersatz, sondern eine Ergänzung 
der vorhandenen allgemeinen technischen Wörterbücher. 

Die Zahl der aufgenommenen Ausdrücke beträgt im Mittel 
für jede Sprache etwa 1400, was für die weitaus meisten Fälle, 
in denen das Wörterbuch benutzt werden soll, ausreichend sein wird. 
Diese Zahl hätte noch erheblich vermehrt werden können, wenn alle 
fachlichen Wortverbindungen berücksichtigt wären. Diese haben 
jedoch nur insoweit Aufnahme gefunden, als sie thatsächlich besondere 
Ausdrücke bedeuten, während diejenigen Wortverbindungen, welche 
aus der Verbindung der bezeichneten Dinge hervorgehen und nichts 
anderes als diese. bedeuten, welche also in allen drei Sprachen gleich 
sind, fortgelassen werden konnten. 

Die Elektrochemie, deren Terminologie erst im Entstehen be- 
griffen ist, konnte nur insoweit berücksichtigt werden, als sie den 
Elektrotechniker interessirt. 

Bei .der starkem Wortbüdung, welche in der Elektrotechnik 
stattfindet — ich schätze den jährlichen Zuwachs auf mehrere 
Dutzend Ausdrücke in jeder Sprache — wird der Leser vielleicht manches 
Wort, das inzwischen geläufig geworden ist, vermissen; er wolle in 
diesem Falle freundlichst berücksichtigen, dass ein Wörterbuch der 
Wortaufnahme nur folgen, nicht an ihrer Spitze märschieren kann. 
Für unseren Fall bietet namentlich das Englische viele Schwierig- 
keiten. Die englischen und insbesondere die amerikanischen Techiiiker 



schaffen für ihren Sprachbedarf fortwährend neue Ausdrücke, welche 
sie unbekümmert von der ersten, besten Stelle her entnehmen. Es ent- 
stehen in Folge dessen dort -^ ähnlich wie in unserer Studenten- 
sprache — n^e Worte und Sprachformen, welche aiif anglich nur mit 
einem ganz kleinen Gebiet ihrer alten Bedeutung auf die neue passen 
und deswegen zuerst einen ausgesprochen humoristischen Charakter 
haben. AUmälig oder vielmehr sehr rasch gewöhnen sich die Fach- 
leute an solche anfangs mit Lächeln ausgesprochene Bezeichnungen, 
und es wird ein ernsthaftes Wort daraus, welches dann in den 
elektrotechnischen Wortschatz aufgenommen wird. In anderen Fällen 
verfallen aber auch solche sprachliche Neubildungen rasch. Der 
Lexikograph hat solchen Worten gegenüber eine schwierige Stellung 
und wird nicht leicht geneigt sein, ein Wort eher in seine Sammlung 
aufzunehmen, als bis es in der Litteratur ohne Anführungszeichen 
erscheint. Als einziges Beispiel will ich das amerikanische »booster: 
Zusatzdynamo« anführen. »To boost« bedeutet: »einen Kletternden 
von hinten in die Höhe schieben« und gehört der Volkssprache an. 
Das Wort kann nun vielleicht bald allgemem aufgenommen sein; 
dasselbe aber im jetzigen Augenblicke in der Sammlung aufzuführen ^ 
wird nicht als zulässig erscheinen. 

Es gehen ferner Bezeichnungen mehr oder weniger verändert 
in andere Sprachen über. Der Dash pot wird heute noch oft im 
Deutschen und Französischen so benannt. Der »Drehstrom« wird 
auch von den Engländern vielfach so bezeichnet. Der oder das 
»trolley« ist neuestens im Französischen zum »trolet« geworden, und 
es wäre auch nicht übel, wenn wir das Wort als »die Trolle« über- 
nähmen. 

Bei einer solchen Wortbildungskraft wird ein elektrotechnisches 
Wörterbuch immer unvollständig bleiben, und p dieser Hinsicht 
jmuss der Leser eine billige Rücksicht walten lassen,, wenn er einen 
Ausdruck in der Sammlung vermisst. 

Hannover, im Juli 1895. , , ^^.,, 

Arthur Wilke. 
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A, das Zeichen für „Ampere* ^ 
A, B. C. Instrument s. (tel.), der elek- 
tromagnetische Zeiger -Apparat von 
Wheatstone, 

absolute adj. | meastirement s. | tem- 
perature s., das absolute Maass; die 
absolute Temperatur; | unit die abso- 
lute Einheit f. 

absorption, electric s., die Absorption 
(der Ladung eines Kondensators). 

aecessories s. pl. das Zubehör; elcQ- 
trical I , elektr. BedarfsartikeL 

aeeident s. (railw.), der Unfall, tele- 
graphic advertiser of s. die Un- 
fallmeldestelle. 

to aeeouple v. to couple v. paaren, 
paarweise verbinden. 

to aeeumulate v.(electr.), aufspeichern, 
ansammeln; | telegrams (tel.), Tele- 
gramme anhäufen, ansammeln. 

aecumulation s. of electridty, die 
Aufspeicherung , Ansammlung von 
Elektricität; | of telegrams, die An- 
häufung von Telegrammen; | test, die 
Prüfung der elektrischen Kabel auf 
Isolation durch Ladung. 

aceumulator s. electricy \ secondary 
or storage battery, der elektrische 
Aceumulator, (verdeutscht) der Strom- 
sammler; electrostatic \ or conden- 
ser s., der el. Ansammlungsapparat 
(wie z.B. der Kondensator, die Leidener 
Flasche etc.); water dropping | s., 
Thomson's Wassertropfen - Elektrisir- 
maschine. 

aeeuraey s. (of a telegr.), die Rich- 
tigkeit. 

aeid s. (ehem.), die Säure, die Essig- 
säure; anhyarous \ , anhydrite^ die 
wasserfreie Säure, das Anliydrid; 
azotic\, see nitric\; carbolic\f 
die Karbolsäure ; carbonic \ , die i 

Sfkck, Wörterbuch. 



Kohlensäme; chlorte \ , die Chlor- 
säure; chromic j , die Chromsäure; 
concentrated , die concentrirte Säure; 
dilute (diluted) \ , die verdünnte 
Säure; mang ante \ , die Mangan- 
säure; munatic \ , hydroehloric 
(chlorhydric) \ , die Salzsäure, Chlor- 
wasserstoffsäure ; nitric \ , azotie \ , 
a^ua fortiSj die Salpetersäure, das 
Scheidewasser; organic \ , die or- 
ganische Säure; perchlorie | , die 
Ueberchlorsäure; silicic J , die Kiesel- 
säure; sulphuric | , die Schwefel- 
säure; tannic, die Gerbsäure, das 
Tannin. 
aeid adj. (ehem.), sauer. 

aeidometer s. der Säuremesser, das 
Aräometer zur Bestimmung des Säure- 
gehaltes (z. B. in Akkumulatoren), 

to acidulate, to sour v. (ehem.), 

ansäuern. 
aeidulated adj. (ehem.), angesäuert; 

I water, angesäuertes Wasser. 

aeierage s. or steeling, die Ver- 
stählung. 

aeknowledge s. (tel.), die Quittung 
am Apparat; \ of receipt, die Aner- 
kennung, der Empfangsschein, die 
Empfangsanzeige. 

to aeknowledge v. anerkennen, be- 
scheinigen, anzeigen; | the receipt, 
den Empfang anzeigen, bestätigten; 
I (tel. Service), am Apparat quittiren. 

aelinie line s., die aklinische Linie, der 
magnetische Aequator. 

acoustie adj. akustisch, den Ton, Schall, 
das Gehör betreffend; | reading ,read' 
ing by sound (tel.), die Aufnahme 
nach dem Gehör; | telegraph, der 
akustische Telegraph; | telegr aphy 
s., die Aufnahme des Telegrapnen- 
zeichens durch das Gehör, wie z. B. 
beim Klopfer m. 

aeoutemeter s^ der Gehörprüfer m. 
1 



actiiij? 2 

aeting adj. wirkend, double \ , doppelt I 

wirkend ; seif \ or autoniatiCj selbst- | 

thäti^, antomatLsch ; Single | , einfach | 
wirkend. 

aetinie (pays) adj., actiuisch; ultra- 
violet (Strahlen). 

aetinism s., die chemische Wirkung 
des Lichtes. 

aetinometep s. eleetpie | ,das el. (z. B. 
Selenium-) Photometer. 

aetion s. , die Wirkung, Kraft ; \and 
reaetion, die Wirkung und Rück- 
wirkung; cheynicaly die chemische 
Wirkung, der chemische Vorgang, 
direct \ (mach.), die direkte Wirkung; 
exiemal | , die äussere Wirkung; 
internal \ , die innere Wirkung; 
local I , die lokale W^irkung, a) m 
Elementen, b) als Foucault'sche Ströme ; 
secondary \ (electr.), die sekundäre, 
die Nebenwirkung. 

aetion s. at a distance, die Wirkung 
in die Feme ; | ofpoints (electr.), die 
Wirkung der Sjpitzen; | of the elec- 
tric hurrent die Wirkung des elek- 
trischen Stromes; to put in \ , in Be- 
wegung setzen. 

aetivity s. or work-per-secoyid, or 
rate of doing ivork, die Aibeits- 
intensität. 

aetual adj. thätig, wirklich, gegen- 
wärtig; I horse power, die indizirte 
Pferdekraft. 

to aetuate v. (mech., electr.) in Be- 
wegung, in Thätigkeit setzen, be- 
thätigen; | an apparatus (electr.), 
einen Ajjparat zum Arbeiten, zur 
Thätigkeit, zum Ansprechen bringen. 

adaptep s., die Reduktionsmuffe für 
die Befestigung von Glühlampen- 
fassungen auf (xasarmen. 

addpess s., die Adresse; abbreviated 
(preconcerted) \ (tel.), abgekürzte, 
(verabredete) Adresse. 

to addpess v., adressiren. 

addpessee s. der Adressat. 

to adhepe v. anhängen, anhaften, an- 
kleben; I to the cor es (el), an den 
Magnetkernen kleben bleiben; | to a 
Convention, einem Vertrage beitreten. 

adhepenee s., felectromagnetic or 
of the armature), das Anhangen, 
Kleben des Ankers. 

adhesion, s. Zustimmung, Beitritt, 
(phys.) Adhäsion. 



ahead 

to adjust V. (mech., techn.) einricliten, 
einstellen, reguliren; ] an apparatus 
(iTistrument) einen Apparat ein- 
stellen, reguliren. 

adjustable adj. regulirbar, verstellbar; 
I stopy der Regulirkontakt, verstell- 
bare Kontakt. 

ad justep s..die Eijistellungsvorrichtunir, 
der 8teller ; cord | , der Leitunc^s- 
schnur- Steller zur JEinstellung der 
Länge der Schnur einer Hängelampe. 

adjusting (adjustment) s. (mach., 
techn.), die Adjustirung, Einstellung, 
Zusammenpassung; | device^ die Re- 
gulir - Vorrichtung; | screw (electr.), 
die Stell- oder Reguhrschraube j zero 
lever, der Arretirungs- oder Emstell- 
hebel (Typenrad des Hughes- App.); 
I of brushes (electr.), die Einstellung- 
der Bürsten. 

adjustment s. | ofan apparattis (in- 
st7^ment, die Einstellung des Ap- 
parates. 

administpation s. die Verwaltung; 
railway \ , postal \ , telegraph \ , 
die Eisenbami-, Post-, Telegraphen- 
Verwaltiing. / 

admissibllity s. cVie Zulässigkeit. 

admissible adj. / zulässig; | articles, 
telegratns (zur Fieförderung), zugelas- 
sene Gegenstände, Telegramme. 

aepial adj., die Luft betreffend, 
Luft- ; I cable tel. constr.), das Luft- 
kabel ; conduator,Lxift\eitxmg; \ line, 
die (oberirdische) Luftlinie; | wire. 
die (oberirdismie) Luftleitung. 

affinage, afllning s. (ehem.), das Fein- 
ziehen, Reinij^n, die Läuterung (der 
Metalle). / 

afflux s. (electr.) das Zuströmen, die 
Einströmimg;; point of\ , der Ein- 
strömungspJinkt. 

aftep cuppeifit s. der Rückstrom eines 
elektrisirteii Muskels. 

agate, | stucl s. der Achat, Achatstein, 
das AcliatWüt^hen. 



aggpegate p. das Aggregat, der Haufen, 
das Angehäufte. 

to agfitate/ v. (ehem.), schütteln, um- 
rühren. ' 

agitatOP 's. (techn.), die Umrühr-, 
Schüttelilnaschine , der Umrühilöffel. 

ahead ad k vorwärts, voran ; to run I 
(electr.) i voreilen. 



aigret 
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aifiTPet, aisrrette s. der Strahlenbtischel, 
das Sprüühfeuer ;" electric \ , der elek- 
trische Strahlenbüschel. 

&i]* blast s. das Luftgebläse, insbes. 
das kleine Gebläse an der Thomson- 
Houston-Maschine zum Ausblasen des 
Funkens am Kommutator. 

a.iF eondenser s. der Luftkondensator. 

a,ir fleld s. das magnetische Feld, so- 
weit es in Luft liegt. 

a,ir gaps s. der Zwischenraum zwischen 
der Feldma^etpolfläche und dem 
Ankereisen einer Dynamo. 

aiP line wire s. die Luftleitung, der 
durch die Luft geführte Draht m. 

a,ir pump s. die Luftpumpe; heated | , 
die geheizte Quecksiloerluftpumpe; 
mercurial | . die Quecksilberlnft- 
pumpe ; shori fall | , die Quecksilber- 
luftpumpe mit geringer Fallhöhe. 

a,larm, aJarum s. (el. constr.), der 
Wecker, Alarmapparat; | belij die 
Alarm-, Weckerglocke; | clocky die 
Weckeruhr; | /Zoa^ (mach.), der Alarm- 
schwimmer; I lock, das Sicherheits- 
schloss; I Signal (railw.), das Alarm- 
signal; I telegraph, der Glocken-^ der 
Läutetelegraph; ] valve (Steamagine), 
das Alarmventil ; I «^^ÄmZe, die Lärm- 
pfeife, Alarmpfeife. 

alarm: burglar \ , der Thürkontakt, 
thief I , der Diebes- , Sicherheits- 
Alarmapparat; fire \ , der Feuer- 
Alarmapparat; fire and heat \ , der 
selbstthätige Feuer- Alarmapparat; 
fire \ box, der Feuermelder; fire\ 
telegraphj der Feuerwehrtelegraph; 
overflow \ der Ueberlauf- oder 
Maximalwasserstandsmelder; water 
level I s. der Wasserstandsmelder oder 
-anzeiger. 

aligmnent s. alinement (el. constr.^, 
das Abstecken, die Stangenflucht, die 
Ausrichtung der Stangen. 

all- night -lamp s. die Bogenlampe, 
welche die ganze Nacht hindurch 
brennen kann, insbes. die Bogenlampe 
mit 2 Kohlenstiftpaaren n. 

alloy, alloylng s.die Legirung ; ftcsible |, 
das Schnellloth. 

all-wipe cipcuit s. me^a//ic I (el. constr.) 
Leitung mit metallischer Hin- und 
Rückleitung, die Schleife, Schleif- 
leitung. 

aiphabet s. das Alphabet; Morse's 
telegraphic \ , die Morsezeichen, die 
telegraphische Zeichenschrift. 



to alter (el. constr.) abändern; | a 
telegram, to mutilate a tele- 
gram, ein Telegramm entstellen, ver- 
stümmeln. 

altöration, mutilation s. die Ab- 
änderung, Entstellung, Fälschung. 

alternate adj. altemirend, abwechselnd, 
wechselständig. 

to alternate v. fwith smb on duty), 
im Dienste mit Jemand abwechsem. 

altematingr adj. wechsehid, Wechsel- 
. (im Deutschen wird zumeist die letztere 
Sprachform benutzt). 

alternating eurrent s. der Wechsel- 
strom m.; I arc s. der W.-Str.-Licht- 
bogen; | dynamo s.; or \ generator 
s.; die W.- Str. -Maschine; | meter s. 
der W.-Str.-Zähler; | System s. das 
W.-Str.-System. 

alternating flelds, s. pl. das Wechselfeld 

alternation s. die Abwechslung, der 
Wechsel (der Stromrichtung): com" 
plete I OTj^c/e, der doppelte Wechflel, 
die volle Welle. 

alternative adj. wechselnd; a term 
used in electro-therapeutic for: 
y f alternating"; | path s. zweiter 
Stromweg m. 

alternator s. or alternating eurrent 
dynamo or generator, die Wechsel- 
strommaschine. 

alum, alumen s. (ehem.), der Alaun; 
Chloride of\ , das Chloraluminium; 
natural \ , potash \ , der gediegene 
Alaun, Kalialaun. 

alum battery (tel.), das Alaunelement. 

aluminium s. amerik. aluminum, das 
Aluminium; | bronze die Aluminium- 
bronze (Aluminium mit Kupfer bis 
zu 10%). 

amalgam s. das Amalgam, die Queck- 
silber-Legirung. 

to amalgamate, to amalgame, to 
amalgamise v. amalgamiren, ver- 
quicken, amalgamation s., die Ver- 
quickung, Amalgamirung. 

ajnber s. der Bernstein. 

American twist Joint s. die Würg- 
verbindung. 

ammeter s. das Amp^remeter, der 
Strommesser; commutator \ der 
Strommesser mit doppelter Bewick- 
lung, die einzeln oder parallel bezw. 
hintereinander geschaltet werden; ec- 
centric iron disc \ der Strom- 
messer mit excentrischer Eisenscheibe; 
1* 
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eleetro ' magnetie \ der elektro- 
magnetische Strommesser ; gravity \ 
der Strommesser, bei dem die Schwere 
als Gegenkraft wirkt; magnetie 
vane \ der Strommesser, bei welchem 
die Abstossung zweier gleicher Pole 
benutzt wird; magnifymg spring \ 
der Strommesser mit Vergrösserungs- 
feder; permanent magnet \ der 
Strommesser mit Richtfeld, das durch 
Stahlmagnete erzeugt wird; spring |, 
der Strommesser mitGegenwirkfeder; 
steel yard \ , die Stromschnellwage. 
amount s. der Betrag. 

amperage s. die Amp^rezahl der Strom- 
stärke, die Stromstärke ausgedrückt 
in Ampere. 

ampäre s. unit of intensity (electr.), 
das Ampere, die Einheit der Strom- 
stärke; I hour s. die Ampere-Stunde, 
I arc s. or 1 amp^e ring s. der kreis- 
bogenförmige Leiter in der Strom- 
waage; I halance s. die Stromwaage. 

Ampäre currents s. pl. die Amp^re- 
schen Molekularströme. 

amp^pe-/ee^ s. das Fuss- Ampere, ent- 
sprechend unserm Meter -Ampere n. ; 
I meter s. a) das Meter- Ampere (man 
i3rauche nicht Ampere-Meter); b) das 
Ampöremeter, der Strommesser; | mi- 
nute 8. die Ampere-Minute; | ring s. 
kreisförmiger Leiter der Strom waage ; 
\ second s. die Amjj^re- Sekunde; 
I tums s. pl. or \ windings s. pl. 
die Am]jerewindungen; lost \ 's s. 
pL wörtlich: der verlorene Strom; der 
rar die Nebenschhisswicklung einer 
Dynamo abgezweigte Strom. 

ampäremeter s., see ammeter, das 
Amperemeter; Amp^an currents 
= Ämpdre- currents, die Ampere- 
scheu Molekularströme. 

amplitude s. die Schwingungsweite, 
Amplitude, der Ausschlag j magnetie , 
die magnetische Ab-weichung^ ; | or 
oscillationf arc of oseillattony die 
Schwingungsweite, der Schwingungs 
bogen; | ofapendulum, der Pendel- 
ausscUag. 

analogous adj. analog, ähnlich, über- 
einstimmend, entsprechend, \pole 
Cpyroelect a pole which heeomes 
oy high temperature positive, by 
low tenvperature negative), der 
analoge Pol, s. antilogous. 

analysiss.ß/^^rtc | dieElektroanalyse, 
die Analyse mittelst Elektrolyse. 



analyzer s. electric \ der el. Analy- 
sator. 

B.neliorsAeTScYdfisa.jiker',dragging \ , 
der schleppende Anker. 

anehOF buoy s. die Ankerboje; | es- 
capement, die Ankerhemmunff; to 
cast (or drop) the \ , den Ankei: 
werfen. 

aneleetries s. Körper, welche nach 
Gilbert's Annahme durch Reiben nicht 
elektrisch wurden, also Leiter. 

angle pole (el. constr.), die Winkel- 
stange (Stange im Winkel). 

angle s. of deflection, der Ausschlags- 
winkel; ofdeviation or emergence, 
der Abweichungswinkel; | ofdvp, der 
Inklinationswinkel; | of inciaence^ 
der Einfallswinkel; | of inclination^ 
der Neigungswinkel; | of lag, der 
Winkel der Verschiebung der mag- 
netischen Axe des Dynamo -Ankers; 
I of lead, der Winkel der Kollektor- 
bürsten entsprechend der Verschiebung 
der magnetischen Axe; 1 of polar 
span or polar \ , der Ümfassungs- 
winkel der Polschuhe in Bezug auf 
die Peripherie des Ankers; | ofreflec- 
tion, der Reflections- oder Ausfall- 
winkel; I of repose, angle^ whose 
tangent isthe coefficientoffriction 
(railw.), der Reibungs-, der Ruhe- 
winkel; I of torsion, der Torsions- 
winkel. 

animal adj. thierisch (sich auf Thier 
beziehend); | electrieity, diethierische 
Elektrizität. 

anion s. (electr., phys.), das Anion. 

anisotropie adj. see isotropic, aniso- 
tropisch. 

annealed, temper ed adj. angelassen; 
I or maleable cast iron, der schmied- 
bare Eisenguss. 

to annul v. vernichten, ungültig er- 
klären, kassiren^ | a telegram, ein 
Telegramm kassiren. 

annular adj« ringförmig. 

annunciator s. (tph,), der Klappen- 
elektromagnet, die Fallklapije, Signal- 
klappe, das Tableau; aravity drop \ 
s. die Fallklappe; needle \ , das Naael- 
tableau; swxnging orpendulum \ , 
dasPendeltableau; | c^rop, die Tableau- 
klappe, die Fallklappe. 

anode s. (electr.), die Anode, die posi- 
tive Elektrode. 



anomalons 



annature 



anomalous adj. anomal; | magnet s. 
Magnet m. mit mehr als 2 Polen. 

antagoniste , gegenwirkend; | forcej 
die Gegenkraft; | spring (el. App.), 
die Abreissfeder. 

anteroom s. das Vorzimmer, (p. und 
tel.), der Schaltervorflur, -Vorraum. 

anti-induetion s. induktionsfrei adj.; 

LconductOTj die induktionsfreie 
eitung. 

antllogous adj. antilog; \pole (pyro- 
electr., a pole^ which oecomes hy 
high tem/perature negative y hy 
low temperature positive) j der 
antiloge Pol, s. anafogous, 

antl - masrnetie adj. antimagnetisch 
adj.; I snieldj magnetischer Schutz- 
ring m. 

anvil s., der Amboss; | or front con- 
tact (el. ^p>.)j der Arbeits- oder Tele- 
graphir - Kontakt. 

aperiodie adj. aperiodisch; | galvano- 
meter s., das aperiod. Galvanometer. 

A pole s. (el. constr.), der Doppelbock, 
Doppelständer. 

apparatus s. (tech.), die Vorrichtung, 
der Apparat; | witn clockwork dri- 
ven hy a weight (tel.), der Apparat 
mit Gewichtsaufzug; | with clock- 
work driven hy a coiled spring, 
der Apparat mit Federaufzug; | for 
disengaging f for putting out of 
gear (mech.), die Aushebungsvorricht- 
ung; I for registering votes, der 
Abstimmungs- Apparat; | for simul- 
taneous transmission, der Doppel- 
und Gegensprechtelegraph. 

apparatus (tel.^ douhle style \ , der 
Doppelstift - Apparat , der Doppel- 
schreiber ; Hiighes' \ , der Typendruck- 
Apparat von Hughes; Meyer' s mul- 
tiple I , der Meyer'sche Vielfach- Appa- 
rat; Morse \ , der Morse'sche Telegraph, 
der Morse ; needle \ , (single needle, 
douhle needle instrument) , der 
Nadel- Apparat; protecting\, der 
Blitzableiter, Schutzapparat; recei- 
ving I , receiver, der Empfangs- 
Apparat, Empfänger m. ; selfacting \ , 
der selbstthätige Apparat; sending, 
transmitting \ysenaer, transmitter, 
der gebende Apparat, der Geber; 
signalling \, der Signal- Apparat; 
stamping \ , der Stempel -Apparat; 
Wheatstone's automatic \ , der 
Wheatstone'sche Schnellschreiber. 



apparent adj. scheinbar; | resistance 
s. der scheinbare Widerstand; | watts 
s. die scheinbaren Watt. 

apbitrarjr adj. Willkür lieh; | address. 
(tel.), die abgekürzte Adresse ; | signs 
s./pl. (tel.), verabredete Zeichen. 

are s., der Bogen, besonders der Licht- 
bogen m.;^wpere I , der kreisförmige 
Leiter in der Stromwaage; Com- 
pound I , Lichtbogen, der zwischen 
mehr als zwei Elektroden entsteht; 
metallic \ , Li^htbo^en zwischen Me- 
tallelektroden ; multiple \ , die Paral- 
lelschaltung; simple I , Lichtbogen 
zwischen zwei Elektroden ; voZ^aic | , 
Volta'scher Lichtbogen (kurz: Licht- 
bogen.) 

are lamp (electr.), die Bogenlampe; 
differential I lamp, die Differential- 
Bogenlampe; douhle carhon \ , lamp, 
Bogenlampe mit zwei Kohlenstirt- 
paaren;5Äww^ I Zawp, die Neben- 
schluss-Bogenlampe. 

to are v., einen Lichtbogen entstehen 
lassen, bilden; abgeleitet davon: non- 
arcing adj. keinen Lichtbogen bildend. 

areas. surfaees. (geom.), der Flächen- 
raum, der Flächeninhalt; | of cross 
section, sectional |, der Querschnitt; 
I of protection (electr.), see eirele 
of protection, 

areometer, araeometer, hydro- 
meter s. das Aräometer. 

argentan, German silver, white 
eopper s. das Neusilber, Weisskupfer. 

arm s., der Arm. Im Engl, werden 
die Seiten der W.-Brücke als „Arme" 
bezeichnet; proportionale or ratio 
arms s., die Proportionalwiderstände 
m. der W.-Brücke; telegraphic \ , 
das Querholz der Telegraphenstangen, 
welches die Isolatoren trägt. 

to arm v. bewafftien, ausrüsten, ver- 
sehen; I a mahnet, einen Mahnet 
armiren. mit einem Anker versehen. 

armature s. der Anker, die Armatur; 
I of a cöndenser, die Belegung eines 
Kondensators ; ! ofa dvnamo-electric 
machine, of an ecectro -magnet, 
der Anker der Dynamo-Maschine, des 
Elektromagneten; \ ofa magnet, die 
Einfassung eines Magnetes; oar \ der 
Anker, dessen Windungen aus Kupfer- 
stäben m. bestehen; bipolar \ zwei- 
poliger Anker m. ; closed coil \ , die 
geschlossene Ankerwicklung (wie im 
Grammering m.); cy linaer | der 



armatnre bore 



to attract 



cylindrische Grammering m; ; cylind- 
rical I or drum \ , der Trommel- 
anker; disc I , der Scheibenanker; 
diacoidal 1 or flat ring \ , der 
Flachringanker m.; drum \ or cy- 
lindrical \ , der Trommelanker: flat 
ring \ , der Flachringanker; girder \ , 
der Siemens-^ H- oder der Doppel- 
T- Anker; hmged l or club foot 
electro-magnet, der Gelenk- oder 
Schamieranker ; hole I or perfora- 
ted I , der gelochte Anker (mit Ktihl- 
kanälen); intensity | (obsolete), der 
Anker für höhere Spannung; muttipO' 
lar I , der mehrpolige Anker; neu- 
tral I ör non polarized \ , der un- 
polarisirte Anker ; opew coil \ , der 
Anker mit offenen Windungen (Kom- 
mutatoranker); polarized | , der po- 
larisirte Anker; pole] or radialis 
der Speichenanker (bei welchem die 
Induktionsspulen radial auf der Welle 
stehen); quantity \ (obsolete), der 
Anker für grossere Stromstärken; 
radial \ orpole \ , der Speichenanker ; 
ring I . der Ringanker; rolling \ or 
wheel I , der Anker, der auf den 
Schenkeln eines Hufeisenmagneten m. 
rollt; Shuttle \ or Siemens old \ or 
girder \ or H-\, der Siemens-Doppel- 
T- Anker; spherical | , der Kugel- 
anker (wie in der Thomson-Houston* 
Maschine; unipolar \ , der Anker 
einer IJnipolarmaschine. 

armature bore s., | Chamber, die 
Ankerausbohrung f. 

armature eoil s., die Ankerspule. 

armature eore s., der Ankerkem, 
Ankereisen. 

armature faetor s., die Zahl der 
Anker drahte, welche auf der Peripherie 
des Ankers liegen. 

armature poeket s., der Hohlraum 
des Ankers, der die Windungen auf- 
nimmt. 

armature -reaction s., die Anker- 
rückwirkung. 

armor s.iron envelope s. ofan electr, 
cable (el. constr.), die Schutzhülle 
des Kabels. 

to armor (electr. constr.) a cable, 
ein Kabel mit Schutzdrähten bekleiden. 

armoring maehine s. die Maschine 
zur Herstellung der Drahtbewehrung 
eines KoJbels. 



arrangement s. die Anordnung, Ein- 
richtung,Uebereinkunft, der Vergleich ; 
I of an Office (tel. , p.) , die Ein- 
richtung eines Amtes. 

arrest s. (mech.) die Hemmung, Be- 
grenzung, der Einfall. 

to arrest v. (mech.) hemmen, arre- 
tiren. 

arrester s. (el.) lightning \ , der Blitz- 
ableiter, die Blitzschutzvorrichtung. 

artifieial adj. künstlich, künstlich nach- 
gemacht; I magnety der künstliche 
Magnet; | resistance (electr.), der 
künstliche Widerstand. 

asbestos s. der Asbest. 

asphalte, bitumen s. der Asphalt, das 

Erdharz; |cowcrö^e, das Asphaltbeton; 

I covering, sheet of asphaltum, die 

Asphaltdecke. 
assemblage bond, joining s. (electr. 

constr.) der Verband, die Verbindung. 

to assort, to sort o. (p. und tel.), sor- 
tiren. 

astatie adj. (electr.), astatisch; I gal- 
vanometer das astatische Galvano- 
meter ; I needle die astatische NadeL 

astatieity s. (electr.), die Astasirung. 

asymmetrieal adj. asymmetrisch; | re- 
sistance s., der asymmetrische Wider- 
stand (Leiter, dessen Widerstand für 
die beiden Stromrichtungen ver- 
schieden ist). 

asynchronous adj. asynchron | mo- 
tor s. der asynchrone Motor. 

atmosphere s. the I die Atmosphäre; 
residual \ , der Lurtrückstand in der 
Glühlampe; atmosphere, an s. 1 At- j 
mosphäre als Gasdiuckeinheit. I 

atmospherie adj. atmosphärisch, Luft-, \ 
I electridty s., die Luftelektricität 
atmosph. El. 

atom s. das Atom; atomic adj., ato- 
misch, Atom-. 

to attaeh v. befestigen, anhaften, an- 
machen; |,to arrest, see to arrest; 
I the uni^e by a binding screw, 
den Draht/ festklemmen. 

attaehmentr s. (tel.) , | screw , bin- 
ding screw, die Klemmschraube 
(el. costr.); wall\, brächet, der 
Mauerbügul. \ 

to attenuaite v. ^chem., electr.) ab- 
schwächent, schwachen, verdünnen. 
to attract/ v. (electr .> anziehen. 



attraction 
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attFaetion s. (electr.), die Anziehxm^j 
Anziehungskraft; | at distance, die 
Anziehung aus der Feme; electro- 
dynamic \ , die elektrodyn. An- 
ziehung; electrostaticl , die elektro- 
statische Anziehung; law of elec- 
tric I das Gesetz der elektrischen 
Anziehungen; capillary\ (phys.)> ^^ 
Canillarität, Haarröhrchen- Anziehung ; 
cohesive \ , die Cohäsion, die An- 
ziehungskraft der Theile; magnetic \ , 
diemagnet. Anziehung ;wo/ecw/ar | , 
die Molekular - Anziehung. 

attraetive adj. (electr.), anziehend; 
I power, force of attraction , die 
Anziehungskraft. 

audiometer s. (teleph.), das Audio- 
meter. 

aura s. (electrical), die Blaswirkung 
der aus einer Spitze ausströmenden 
Elektrizität. 

aureole s. (electr.), die Lichthülle. 

aurora australis s. das Südlicht. 

auropa borealis s. das Nordlicht. 

austpal pole s. (the north-seeking 
pole of a magnet), der Nordpol 
der Ma§:netnadel (derselbe entspricht 
magnetisch dem geographischen Süd- 
pol der Erde). 

automatie adj. selbstthätig, auto- 
matisch. 

average s. (phys.), der Mittelwerth; 
on an \ y im Durchschnitt. 

avoir du poids s. das englische Han- 
delsgewicht, (1 pound = 0,4536 kg). 

A W G abbrev, for american wire 
gauge, das Zeichen für die amerikan. 
Drahtlehre. 

axis s. die Achse, die Achslinie, Mittel- 
linie; I of the chariot (tel. apj. 
Hughes), die Schlittenaxe; | of inci- 
dewce, das Einfallsloch ; | ofthelever, 
die Hebelachse; | of oscillation, die 
Schwingungsachse; \ofrevolutionor 
rotation, die TJmdrehungsachse, Be- 
wegungsachse. 

axle s. die (körperliche) Achse. 

B. 

B, a) Abkürzung für „Baum6"; b) das 
Zeichen für die Zahl der inducirten 
Kraftlinien. 

B-A., abbr, for British Association. 

baek or counter electro-motive force 
8., die gegenelektromotorische Kraft. 



baek induetion s., die gegenelektro- 
motorische Kraft im Anker, wenn 
die Bürsten unrichtig stehen. 

baek shoek s., or back stroke s., or 
retum stroke s. of lightning, der 
Bückschlag des Blitzes. 

baek stroke (tel.) s., der Bückanschlag 
des Klopfers. 

bad eontaet s., der schlechte Kontakt m. 

bag s. der Sack, Beutel, letter \ , der 
Briefbeutel. 

balanee s. die Waage, das Gleich- 
gewicht. 

balanee : ampere \ , die Stromwaage ; 
electric | , die Wheatstone- Brücke; 
induetion \ (electr.). die Inductions- 
waage; torsion \ (electr.), die Tor- 
sionswaage. 

to balanee v. abwägen, ausgleichen, 
in's Gleichgewicht bringen. 

balata s. or chickle, das Gummi des 
Sapotillbaumes. 

ball s. der Ball, die Kugel; pith \ (el.), 
HoUundermarkkügelchen. 

hSiH: Signal | , der Signalball; time \ , 
der ^itball. 

ballistie adj. | galvanometer, das bal- 
listische Galvanometer. 

balloon s. der Ballon; | battery (el.), 
das Meidinger - Ballon - Element. 

B. & S. W. G., (Brown & Sharp 
wire gauge), die Drahtlehre von 
Brown & Sharp. 

bank of lamps s., die Lampenbatterie. 

bap s. (tech.), die Stange, der Stab, die 
Querstange, der Querriegel, Schiene; 
I 5 of CO wmw^ator, Kollektor-Streifen 
-Segmente; J magnet, der Stab- 
magnet; Kmik's I , Krizik's Eisen- 
kern m. 

hSLTCopper s. das Stangenkupfer; 1 iron, 
das Stabeisen, Stangeneisen, Handels- 
eisen. 

baped eable s., das entblösste Kabel. 

barrel s. die Trommel^ der Cylinder; 
I of a watch, spring I , spring 

• öoa:, das Federhaus eines Uhrwerkes; 
I arbor, der Drehstift am Federhaus; 
I wheel, das Rad am Federgehäuse. 

bappow s. drum for uncoiling wires 
(m. tel. el. constr.), Abwicklungs- 
karre mit Drahtrolle. 

base s., der Sockel, die Grundplatte; 
slate I , die Schieterplatte. 

hSLseplate (ofa machine), die Grund- 
platte, die Fundamentplatte. 



basket 

basket s. der Korb; letter 1 , der Brief- 
korb; I for parcelSy Packetkorb. 

bath s. das Bad (steht kurz für gal- 
vanisches bezw. elektromedicin. Bad); 
electrotherapmtie \ , elektromedi- 
cinisches, elefetrotherapeatisches Bad ; 
electro-plating j , galvanisches Bad ; 
coppeTy Ooldy mnkel etc, \ , Kupfer-, 
Gold-, Nickel- u. s. w. Bad, d. h. B. 
zum Verkupfern n., Vergolden n. 
u. s. w.; Stripping \ , Löse-Bad (in 
welchem ein galvanischer Ueberzug 
entfernt wird. 

batten s. die kleine Latte, Leiste, 
die Nutleiste, die Drahtleiste (synonym : 
moulding) \ for binding screws, 
die Tischklemmenleiste; grooved \ , 
die ausgekehlte Holzleiste, Nutleiste. 

battepy s. of Leiden jars, die Batterie 
Leidener Flaschen; cascade \ (phys.), 
die Kaskaden -Batterie. 

battepy s. galvanic \ , (electr.^ tel. u. 
tph.), die galvanische Batterie oder 
galvanische Kette (der Engländer 
braucht das Wort: battery. wo wir 
Element setzen; es sind daher die 
einzelnen Typen im Englischen als 
battery, im Deutschen als „Element" 
bezeiclmet) ; auociliary \ , die Hülfs- 
oder Verstärkungs-Batterie; banked \ 
Batterie, die mehrere Stromkreise 
speist; briquette \ , das Briquette- 
Mement ;bichromateofpotassium !, 
das Chrom- oder doppelt -chromsaure 
Kali-Element; bottle \ , das Flaschen- 
Element; Bunsen's \ , das Bunsen- 
Element; Cxillaud's \ , das Callaud- 
Element; closed drcuit \ , Kuhe- 
strombatterie oder -Clement; com- 
pensating (or equating) \ , die Aus- 
gleichungsbatterie; DanielVs] , das 
Daniell-Element; dry \ , dasTrocken- 
Element; earth \ , das Erdelement; 
field I , die Feldtelegraphen-Batterie; 
gas I , das (Grove'sche) Gaselement; 
graphite \ , s. Bunsen's \ ; immer- 
sion \j die Tauchbatterie ;Zec/ancÄel, 
das Braunstein- od. Leclanche-Element ; 
line or main \ , die Linien- (Haupt-) 
Batterie, die Telegraphir- Batterie; 
local I , die Ortsbatterie; Marie 
Davy I , das Quecksilber -Element; 
open drcuit | , Arbeitsstrombatterie 
oder -Clement ;jt?/ww^iwö' | ,plunge\, 
see immersion \ ; | oj^posed to 
another, die Gegenbattene; »oZaH- 
zation \ , das Polarisations-Element, 
Ladungssäule; primary \ , das Pri- 
märelement; quantity \ , die parallel 



bed piece 

geschaltete Batterie; sand \ , das 
Sand -Element; secondary \ ^ das 
Sekundärelement; split | , Batterie, 
deren Mitte mit der Erde verbunden 
ist; storage \ , see accumulator; 
I in Single series, die hinter ea. 

feschaltete Batterie; testing \ , die 
rüfungs-Batterie; thermoelectrie | , 
die Thermosäule ; thimble \ , das 
Fingerhut -Element; translating \ , 
dieÜebertragungs-Batterie; trough ', 
das Trogelement, der Trogapparat; 
Volta's couronne de tasses, Volta'- 
scher Becherapparat. 

battepy box, cupboard s. der Batterie- 
schrank; I carbon, die Elementkohle; 
\ gatige, der Batterieprüfer; \jar, 
das Mementgefäss; | man, der mit 
der Ueberwachung u. s. w. betraute 
Mann; | mud, der Elementschlamm; 
I räch I stand, \ ^ame, das Batterie- 
Gestell ; \pole, der Batteriepol ; | room, 
das Batteriezimmer ; 1 stop, der Bat- 
teriekontakt ; I svntcn, der Batterie- 
umschalter; to Charge the \ , die 
Batterie laden; to mount a\ , eine 
Batterie aufstellen, zusammensetzen; i 
to set up a\ , die Batterie ansetzen; i 
to supply a I , eine Batterie speisen, ' 
unterhalten; to take a \ to pieces, 
to break up a\, die Batterie aus- 
einander nehmen. 

BAU, abbrev, for British Associ- 
ation Unit, die British Association- 
Einheit. 

bayonet catch, bayonet Joint s. der 
Bajonnetverschluss. 

beam s. der Balken, das Strahlenbündel 
eines Scheinwerfers ; fray, der einzelne , 
Strahl; the rays of the beam). , 

beaping s. of a axle or shaft, das j 
Wellen-, Achslager, das Lager, \ of a \ 
spindle (mach.), das untere Fuss-, i 
Spur-, Zapfenlager ; | &/ocÄ;,das Zapfen- ' 
lager. 

to beat V. schlagen, klopfen, stampfen, 
I down, to ram the earth (soil). 
den Erdboden feststampfen, rammen. 

beat; dead \ ; dead \ escapement, die 
ruhende Hemmung^ deaa\ galvano- 
meter, das aperiodische Galvanometer. 

bed s. das Bett, die Bettung, Lagerung. 

bedding s. of hemp (electr. cables), 
die Hanfumwicklung, Hanf läge der 
Adern. 

bed piece s., die Grundplatte einer 
Maschine. 
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bells. die Glocke; | insulator, \ shaped 
insulator (el. constr.), die Isolirglocke ; 
double I t7i5w/ator, die Doppelglocke. 

bell s. die Schelle, Klingel. 

bell s. (electr.. tel., tph.), der Wecker; 
call I , eleciric \ , der elektrische An- 
rufeapparat, Wecker, der Klingel- 
wecker; constant active \ , die Fort- 
schellklingel; double-stroke \ , der 
DoppelscUagwecker; indicating \ , 
die el. Glocke mit Anzeigevorrichtung; 
invalid' 8 \ , der Krankenhauswecker ; 
magneto \ , die Wechselstromklingel; 
portable \ , die Elementglocke; rail- 
way I , das Eisenbahn -Läutewerk; 
relay |, die Klingel mit Relais; Single 
stroJce I , der Einschlagwecker ;^a&?e . 
der Tischwecker ; vibrating \ , tremb- 
ling I , die Rasselklingel, der Wecker 
mit Selbstunterbrechung; | with 
shunted coils, die Nebenschluss- 
klingel. 

bell call, das Glockenzeichen; | ket/, 
I ptishy call button (el., tel., tph., 
railw.), die Läute-, Wecktaste, der 
Druckknopf; | line^ die Wecker-, 
Läutewerkslinie ; repeating \ pushj 
die Läute-, Wecktaste mit Rücksignal ; 
I Signal (railw.), das Glocken-, Läute- 
signal; I telegraph, alarm tele- 
graph, der Alarm-, Läutetelegraph; 
I totrCj die Läute-, Weckleitung; | in 
Circuit, die Läute-, Weckschaltung ; 
to put a I in circuit, auf Wecker 
schalten, see alarum, 

bell -shaped adj. glockenförmig, 
Glocken-; | magnet, der Glocken- 
magnet. 

belt drivlng s., der Riemenbetrieb. 

i>end s. die Biegung, Krümmung ; | (el. 
constr.), der Knick im Draht. 

.0 bend t. biegen, krümmen. 

<t>eildillg s. (techn,), das Krümmen, 
Biegen; | lest (el. constr.), die Draht- 
prüfong auf Zähigkeit. 

bent adj. (techn.), gekrümmt, gebogen; 
I at rignt angles, gekröpft; | lever 
(mech., electr.), see angle lever under 
angle, 

blas s., das Anliegen des polarisirten 
Ankers an einem Kontakt des Relais. 

bifilaP adj. (el.), bifilar, zwei Draht- 
wicklungen habend; | magnetometer, 
das Bimar- Magnetometer; | suspen- 
stons. die Bifilarauf hängung; | wind- 
ing s. die Bifilarwicklung. 



to bind V. binden; | the wire to the 
insulator (el. constr.), den Draht am 
Isolator festbinden. 

binder s. (el. constr.), der Drahtbinder; 
I see binding, 

binding s. (el. constr.), die Drahtbindung 
(am Isolator) ; fixea \ , die feste Draht- 
bindung; loose I , die lose Bindung. 

binding s., die um die Ankerwicklung 
gewundenen Drähte m. zur Befestigung 
der Wicklung. 

binding post, \ screw, die Klemm- 
schraube ; I wirCj tie wire, der Binde- 
draht. 

bipolar adj. (electr.), zweipolig. 

Birmingham wire gauge s. (B. W.G.), 
das Birminghamer Drahtmaass, die 
Birminghamer Drahtlehre. 

biseuit s. das ung^lasirte Porzellan; 
I baked porcelam, das verglühte 
Porzellan. 

bitumen s. das Erdharz, Bergpech. 

blaek s. die Schwärze, schwarze Farbe ; 
lamp I , der Lampenruss; platin- 
um I , das Platinschwarz. 

blaek adj. schwarz; | lead, der Graphit, 
das Reissblei; | mud, der Batterie- 
Rückstand; j oxide of copper, die 
Kupferschwärze. 

to blaek v., schwarz werden, anblaken 
(von Glühlampen). 

blank s. der leere, der weisse Raum; 
to make a \ (tel. app.), einen leeren 
Raum auf dem Papierstreifen machen ; 
I key (tel. app.), die Blanktaste; 
figure (dp her) \ key, die Zahlen- 
blanktaste ; letter \ key, die Buch- 
stabenblanktaste : I portion, \ space 
of the type wheel (tel. app.), das 
Blank des Typenrades. 

to blaste v. schiessen (bei der Spreng- 
arbeit); ja rock, einen Felsen sprengen. 

^l^sting^.shootingand \ , die Spreng- 
arbeit, die Bohr- und Schiessarbeit, 
das Sprengen; | agents, s. pl. die 
Sprengmittel; 1 fuze, der Spreng- 
zünder; I powaer, das Sprengpulver. 

blasting s. electric \ die el. Minen- 
zündung. 

bleaching s. e/ec^ric | die el. Bleichung, 
das el. Bleichverfahren. 

bloek s. der Block, Klotz, Kloben; | of 
brake, brake \ , der Bremsklotz; | of 
carbon, das Kohlenstück im Mikro- 
phon. 
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to bloek s. hemmen, hindern, ver- 
stopfen ; I the line (railw.), die Linie 
sperren j absperren; | signal, das 
Haltezeichen geben. 

bloek: differential \ ^seedifferentialj 
fly wheel \ (tel. app.), der Reibklotz 
in der Bremse des Hughes- Apparates. 

bloeky der Block ; | brake, die Klotz- 
bremse ; I Signal (ratilw.), das Halte- 
zeichen (Absperrsignal); | Station^ 
(lailw., electr., tel.), die Blockstation; 
I System, \ telegraph System y \ Sy- 
stem for electric liantning, das 
Blocksystem für elektrische Ver- 
riegelung bei Eisenbahnen, das Block- 
system für elektrische Beleuchtung 
einer Häusergruppe. 

to biet s. (said of paper), durch- 
schlagen, durchfliessen. 

blotting päd s. die Schreibunterlage; 
I papeVy das Löschpapier. 

blow-pipe s. electric \ das el. Gebläse 
mittelst der Spitzenwirkung aus- 
strömender Elektricität; electric 
arc I s. das el. Gebläse mittelst Blas- 
magnet oder Luftgebläse, welche auf 
einen Flammenbogen wirken, Hitz- 
lichtbogen. 

blue s. das Blau, die blaue Farbe; 
I chalk, der Blaustift; | stone, \ Vi- 
triol, der Blaustein, das schwefelsaure 
Kupferoxyd. 

boapd s. das Brett, die Platte, die Tafel; 
I for the leading - in wires (el. 
constr.), das Einführungsbrett. 

board: c/amp | (el. constr.), die Klemm- 
leiste; cross - connectmg \ , die 
Zwischenschalttafel; foldmg \ , das 
Falzbrett; fiLse \ , das Sicherungs- 
schaltbrett; hang er \ , das Schalt- 
brett zum Einhängen und Einschalten 
einer Bogenlampe; key \ , a) das 
Schaltbrett; b) der Satz bezifferter 
Taster; multiple switch \ , der Mul- 
tiplex- oder [deutsch] Vielfachumschal- 
ter m. ; switch \ , das Schaltbrett, Um- 
schaltebrett; terminal \ , die Kopf- 
leiste; wire I inside a Station for 
carry inq the wires, Trageleiste 
(Harfe) für die nackten Drähte im 
Amt. 

boat s. electric | das el. Boot, das 
durch Akkumulatoren getrieben wird. 

bobbin s. coli s. (electr.^, die Draht- 
rolle ,• Drahtspule , Induktionsspule ; 
I of a multiplier, die Multiplikator- 
spule. 



boiling s. das Kochen der Akkumula 
torenzellen. 

bolt 8. (mach.), der Bolzen ; | (el. constr.) 
die gerade Stütze des Isolators. 

bolt s. for suspended toire insulato? 
(el. constr.), die Stütze des Baum- 
träger-Isolators. 

to bolt V. (techn.), verbolzen, mit 
Bolzen befestigen. 

bOPe s. die (Aus-)Bohrung. 

bopeal (pole), der Süd-Pol der Magnet- 
nadel oder der magnetische Nordpol 
der Erde. 

bottom B.plate, die Grundplatte (einer 
Maschine, Apparates u. dergl.). 

boueheriziiig s. die Tränkung, Zu- 
bereitung des Holzes mit Kupfer- 
vitriol nach Dr. Boucherie. 

bound adj. gebunden, verbunden; 
I Charge, 1 eZec^rwji^, die gebundene 
Ladung, die gebundene Elektricität. 

box 8. die Zelle; brake | , see brake; 
cable I , Verbindungskasten m 
zwischen der unterirdischen und dei 
Luftleitung; caZZ | (tph.), die Tele- 
phon-, Börsenzelle ; distributing 
or hand hole, der Abzweigun^s- 
Vertheilungskasten ; flush | , (Ni 
veaukasten) der Vertheilungskastei 
dessen Deckel im Niveau der Strasst 
liegt; fishing \ , syn: junc 
tion box; fuse 1 , die (Abschmelz- 
Sicherungsdose f.; junction | , de 
Verbindungskasten; multiple arc \ 
der Widerstandskasten, bei welcher 
die Theilwiderstände parallel zu ein 
ander geschaltet werden; resistance ' 
der Widerstandskasten; resistanc 
sliding \ , der Widerstandskastc 
mit eSut belkontakt ; splice \ , d 
Kabelverbindungskasten. 

box s. box bridge or commercic 
Wheatstone bridge, ein Wide: 
Standskasten, der als Wheatstone 
Brücke eingerichtet ist; | containim 
the contact pins (tel. app.), da 
Stiftgehäuse; I relais, das Dosenrelais 

braeket s. der Träger, die Konsole 
angle | (el. constr.), die Winkelstütze 
bridge \ (el. constr.), die Mauerkoj 
sole ; curved iron or swan neck \ (e 
constr.), die hakenförmige Schrauben 
stütze; double \ (el. constr.) , di 
Doppelconsole; lamp \ , der Wand 
arm für Lampen; pole \ , screu 
(el. constr.), die Schraubenstütze 
saddle | , die Endstütze ; Single \ (e] 
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constr.), die einfache Konsole ; wall ' , 
I of cdst iron (el. constr.), der Mauer- 
bügel. 

braid s. die Flechte, die Flechtschnur, 
die TJmklöpplung; tubulär | , der ge- 
klöppelte Schlauch. 

to braid v. flechten, schlingen, um- 
klöppeln. 

braided adj. umklöppelt. 

braider s. die Umklöppelmaschine. 

braiding maehinery s. maschinelle 
Einrichtungen zum Umklöppeln n. 

bn^e s. (mach., railw., el. constr.), die 
Bremse, die Hemm Vorrichtung; Äp- 
pold/8 I , die Bremsvorrichtung beim 
Abrollen des elektrischen Kabels vom 
Schiff; dynamometer \ , friction \ , 
das Bremsdynamometer; electric \ , 
die elektrische Bremse; hand \ , die 
Handbremse; selfacting \ , die auto- 
matische, die selbstthätige Bremse. 

bn^e s. arrangement, die Brems- 
vorrichtung; I box, die Bremsbiichse, 
die Bremstrommel; | disky die Brems- 
scheibe; I lever, der Bremshebel; 
I ring, der Bremsring; | rod, die 
Bremsstange; I screM^, die Brems- 
schraube; I spring, die Bremsfeder; 
I van, der Bremswagen; | wheel, das 
Bremsrad. 

to brake v. bremsen. 

braMng meehanism s. die Brems- 
vorrichtung; pendulum (ball) of 
the I meehanism (tel. app.), die 
Bremsku^el ; rod of the \ meeha- 
nism; mbrating tongue (tel. app.), 
die Bremsstange. 

braneh s. der Zweig, Arm, Ast, der 
Geschäftszweig; | of a current (el.), 
die Stromabzweigung; | wire, die 
Zweigleitung. 

braneh s. | block, die Abzweigvor- 
richtung (in Hausanlagen) j die Ab- 
zweigung; I conduetor, die Neben- 
schlussleitung; | current, derived 
current (electr.), der Zweigstrom; 
I line, die Nebenlinie. 

to braneh v. sich verzweigen; | o^(el. 
constr., railw., electr.), abzweigen. 

branehing s. (railw. electr.), die Ver- 
zweigung; I off, die Abzweigung. 

branded adj. (el. constr.), mit einge- 
brannten Zeichen versehen. 

branding s. electric \ das Einbrennen 
von Zeichnungen mittelst eines el. 
Hitzkörpers. 



brass s. latten, yellow \ , die Bronze, 
das Messing. 

brass s. bar (el. constr., app.), die 
Messingschiene; | c/awp, die Messing- 
klammer. 

brassing s. die Vermessingung. 

break s. (el. constr.), der Bruch, die 
Bruchstelle im Draht, die Unter- 
brechung des Leitungs- oder Strom- 
kreises; I down (tel.), die gänzliche 
Unterbrechung der telegraphischen 
Verbindungen; | Signal, das Unter- 
brechungszeichen für Morseschrift. 

to break v. (tel.), brechen, abbrechen; 
I the electric current, den Strom 
unterbrechen; | up a battery {electr.), 
eine Batterie auseinander nehmen. 

breaker s. interruptor s. (electr.), 
der Stromunterbrecher ; automatic | , 
der Selbstunterbrecher; mercurv | , 
der Unterbrecher mit Quecksilber- 
kontakten; mercury selfacting \ , 
die selbstthätige Unterbrechung mit 
Quecksilberkontakten, der Foucault'- 
sche Unterbrecher. 

breath figrures s. electric \ die el. 
Hauchfiguren. 

brldge s. die Brücke (bezeichnet ge- 
legentlich eine Verbindungsstange) ; 
box I , der Widerstandskasten m., der 
als W.-Brücke eingerichtet ist; in- 
ductance \ or inauction | , die In- 
duktionswaage; magnetic \ , die 
Brücke zur Bestimmung der Perme- 
abilität von Eisensorten; meter \ or 
slide bridge, slide balance, die 
W.-Brücke mit Brückendraht m. und 
Schleifkontakt m.; resistance \ , die 
Wheatstone-Brücke;rever^ö/e | ,die 
W.-Brücke, bei welcher die Ver* 
hältnisswiderstände gegen einander 
ausgetauscht werden können ; Wheat- 
stone I , die Wheatstone-Brücke; W.- 
Brücke; commerdal Wheatstone 
see: box bridge. 

Britannia Joint s. die englische Draht- 
verbindung. 

bronze s. die Bronze (das Erz, MetaU) ; 
phosphor I , die Phosphorbronze ;«^/^- 
dous I , die Siliciumbronze; vami- 
shed I , die unechte, gefirnisste Bronze. 

bronzing s. die galvan. Verbronzung. 

brownware s. das braune Steingut. 

brush s. die Bürste; electric I , das 
elektrische Strahlenbüschel; scratch\ 
die Kratzbürste; lüire \ (el. constr.), 
die Drahtbürste. 
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brush 8., die (Kollektor-, Kontakt-) 
Bürste; adjustment of\eSj die 
BürsteneinsteUung f.; carbon \ j der 
Kohlenkontakt für Kollektoren ,\p^Zo^| , 
die Untersuchungsbürste (die dritte, 
an beliebige Stellen des Kollektors 
angelegte Bürste zur Untersuchung 
der Spannung; rotating \ , der Strom- 
abnehmer in Form einer Rolle, Rollen- 
kontakt; wire game \ , die Draht- 
gewebebürste. 

brush diseharge s. die Büschel- 
entladung. 

brush holder s. der Bürstenhalter (an 
der Dynamomaschine). 

brush trimmer s. die Bürstenscheere 
f. (zum Geradeschneiden der Kollektor- 
bürsten). 

bubble s. die Flüssigkeits-, die Gas- 
blase; I of air, Luftblase; | of a 
levely die Blase der Wasserwaage. 

to bubble v. (said of electr, accvr 
mulators), aufwallen. Blasen auf- 
werfen, kochen. 

to buekle v. (said of electrodes of 
accumulators), sich werfen. 

buekling s. das Krummwerden, Werfen 
der Akkumulatorenplatten. 

bug s. der (wörtl.: Käfer) Fehler in 
Telegraphenapparaten und -anlagen; 

bug trap s. (wörtl. KäferfaUe) die Vor- 
richtung zur Beseitigung des „bug". 

bulb s. das Gefäss, die Kugel ,,\of an 
incandescent lamp, die Glasbirne. 

bulled message s. (am.), das ver- 
stümmelte Telegramm. 

bulletin s. Tagesbericht; of verifi- 
cation (p., tel.), die Rückmeldung. 

bunehed cable s. das Kabel mit 

mehreren Leitern. 
bündle s. das Bündel, der Bund, das 

Packet, die Rolle; 1 of wire (el. 

constr.), der Drahtbund, die Drahtader. 

Bunsen battery s. das Bunsenelement. 
Bunsen diso s. or grease spot, die 

Papier scheibe mit Fettfleck imBunsen- 

photometer. 
buoy s. die Boje, Bake. 
burglar s. der Dieb; | alarm, der 

Thürkontakt. 

bumettising, bumetizing s. (el. 
constr.J, die Zubereitung des Holzes 
mit Zinkchlorid. 



burning s. a) die Funkenbildung, der 
Lichtbogen zwischen Kollektor und 
Bürste ; b) das „Verbrennen" der Waare 
im galvan. Bade durch zu grosse 
Stromdichte. 

burning hours s. die Brennstunden. 

bus s., abhrev, for „omnibvs^^ Haupt- 
oder Sammel- (von Leitungen) ; | bar, 
syw.|ro(f, die Sammelschiene; | wire, 
die Hauptleitung f. 

busy adj. beschäftigt, geschäftig (tel.), 
-besetzt,; | circuttt stark besetzte 
Telegraphenleitung. 

butt s. die Butte, das grosse Fass 
(railw.), der Erdhaufen; \ end of a 
jpole (el. constr.), das Stammende, 
Wurzelende einer Stange. 

butt Joint s. die Verbindung, bei 
welcher die Enden stumpf zusammen- 
gesetzt werden, z. B. bei Riemen, 
Drähten m. 

button s. der Knopf; push I or pre8s\ 
or call I , der Druckknopf; j re- 
peater (tel.), der Kurbelumschalter 
für die Uebertragung. 

buzzer s. der Summer. 

B. W. G,, abbrev. for Birmingham 
wire gauge. 

0. 

cable s. (el. constr.), das elektrische 
Kabel; armature^ armor, armowr- 
ingy iron s heat hing , pro tecting 
sheathing of a\ , die Kabelschutz- 
hülle ; coiling of the \ , das Auf- 
rollen des Kabels (in Ringen), das 
Aufschiessen; core ofa\y die Kabel 
seele ; laying of the \ , die Kabel 
legung; path of the \ , das Kabel- 
lager; paying-outof the J , das 
Ausixen des Kabels; plan orthe \ « 
der Kabellageplan; shore-end oi 
the I , das Küstenkabel; stispending 
wire, stcspension wire ora\, der 
Kabeltrag - Draht. 

cable s. (el. constr.), air j , aerial \ , 
das Luftkabel; concentric | , das con- 
centrische Kabel; deep-sea \ , das 
Tiefseekabel; lead covered \ , das 
Bleikabel, Bleirohrkabel ; ocean, sub- 
marine I , das Untersee-, das Seekabel; 
over-head \ see air \ ; river \ , das 
Flusskabel ;wwrfer^rown6? | , das Er" 
oder Landkabel, das unterirdisch! 
Untergrundkabel; telegraph, teh 
phone I , das Telegraphen-, das Tele 
phon-Kabel. 
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eable s. (el. constr.), | boXj der Kabel- 
kasten, Kabelschrank; | bicoy j die 
Kabelboje; | clip, die Kabelschelle; 
I Company y die Kabelgesellschaft; 
I core see core of the \ ; \ cramp, 
I clincher (contrivance to hold ine 
shore end of a \ ), der Kabelhalter; 
I drum, die Kabeltrommel; | grip, 
die Kabelöse; I hang er see \ clip; 
I house, das Kabelhaus; \ Joint, die 
Löthstelle; | line, die Kabellinie; | 
protection Conference, die Kabel- 
schutz -Conferenz; I rate, die Kabel- 
taxe (Telegrammgebühr); | shed, die 
Kabelschutzhütte; | ship, das Kahel- 
schiff; I tank, der Kabeltank oder 
-Behälter; | lest, die Kabelprüfung, 
Kabeluntersuchung durch Messung. 

eable s. (el. constr.), to coil the \ , das 
Kabel aufrollen (in Ringe legen); to 
land a I , ein Kabel landen; to lay 
an Underground \ , ein Erd- oder 
Landkabel verlegen ; to pay out a \ , 
ein Kabel auslegen, abrollen; to sub- 
merge a \ , ein Seekabel legen, ver- 
senken. 

ßablegram s. das Kabeltelegramm. 

to ealibrate v. kalibriren, abgleichen, 
abmessen. 

ßalibration s. die Kalibrirung, Aichung ; 
absolute \ , die Aichung nach abso- 
lutem Maasse; invariable I , die 
unveränderliche Aichung; | relative, 
Aichunff nach relativem Maasse, in 
vdllkürlichen Einheiten. 

3all s. ^electr., tel., tph.), der Anruf, 
Ruf; I bell, see bell; \ box, die 
Telephon-, Sprechzelle; | button, der 
Anrufkontakt; | Signal, das Anruf- 
zeichen; | room, \ Station, die Tele- 
phonstelle. 

3all: electric \ , der elektrische Anruf- 
apparat; pw6/ic I room, public tele' 
pnone, die öffentliche Telephonstelle; 
Station \ (tel., teleph.), der Stationsruf. 

.0 call V., to ring up v. (tel., tph.), 
anrufen (ein Amt, einen Theilnehmer), 
I at a port, einen Hafen anlaufen, 
anlegen; 1 for (p.), Briefe abholen; 
to be I ea for (p., tel.), postlagernd, 
Post, Bureau restante ; | (railw.), bahn- 
hofslagernd, bahnlagernd. 

ialllng drop s. die Fallklappe des 

. Wechselgestelles. 

illiper Scale s., slidinq \ , der Ka- 

t libennaassstab, die Schublehre. 

allipeFS s. der Dickzirkel, Greifzirkel, 
Taster. 



ealorie adj. die Wärme betreffend; 
I engine, hot-air engine, die Heiss- 
luftmaschine; | unit, calory, die Ka- 
lorie, Wärme-Einheit. 

ealOFimeter s. (electr.), das Elektro- 

kalorimeter. 
eam s. (mach., mech.), der Daumen, 

Hebedaumen; | of the spring (tel. 

app.), der Kontrolzahn. 

eam s. correcting \ (tel. app.) , der 
Correctionsdaumen; detent | , der 
Daumen, die Nase am Einstellhebel 
(des Hughes- App.); heart-shaped\ 
(mach., mech.), das herzförmige Ex- 
centrik , die Herzscheibe; paper 
moving \ (tel. app.), der Papier- 
führungsdaumen; printing \ (tel. 

^ app.), der Druckdaumen. 

eam shaft (tel. app.), die Daumen- 
welle; I wheel (tel. app.), das Daumen- 
rad. 

to eaneel v. vernichten, annulliren, 
widerlegen; | a telegram, ein Tele- 
gramm (in der Beförderung bereits) 
zurückziehen. 

eaneelling: | stamps (p., tel.), der 
Entwerthungsstempel. 

eandle s. das Licht, die Kerze, die Kerze 
als Lichteinheit; decimal \ , die Deci- 
malkerze; electrical \ , die elektrische 
Kerze; German Standard \ , die 
deutsche Normalkerze; Jablochkoff- 
j , Jamin- \ , die Jablochkoff-, Jamin- 
kerze; Standard \ , die (englische) 
Normalkerze. 

eandle holder s. der Halter für elektr. 
Kerzen. 

eandle power s. die Lichtstärke in NK. 

eant chisel s. der Kantbeitel; lAooA: 
(el. constr.), der Kanthaken, Kenter- 
haken. 

eanvass s., eanvas s. der Baumwollen- 
stramin, der Kanavas; tarred \ , das 
getheerte Tuch. 

eaoutehoue, India pubbep, gum 
elastie s. der Kautschuk, das Feder- 
harz, Gummi-Elasticum; hardened \ , 
hard rubber, ebonite, der Hart- 
gummi, das Ebonit ;sÄee< I , das Kaut- 
schuk in Tafeln, Plattenkautschuk; 
vulcanized | , das vulkanisirte (ge- 
schwefelte) Kautschuk. 

eaoutehoue band, das Kautschukband; 
\plate, die Kautschukplatte; | tube, 
etastic tubing , der Kautschuk- 
schlauch. 
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eap s. die Kappe, der Deckel, Schutz- 
deckel ;po/e I (el.constr.), dieStangen- 
kappe. 

to cap V. bedecken, bekappen, bekleiden; 
I a magnet, einen Magnet armiren; 
I a pote, die Telegraphenstange mit 
einer Kappe versehen. 

eapaeity s. die Kapacität, Ladun^s- 
fahigkeit; carry ing \ , die zulässige 
Stromdichte, die Belastungsföhigkeit 
einer Leitung, dielectric or specific 
induütive \ (electr.), die Diefektrici- 
täts-Konstante j magnetic indtiction 
I , der Koefficient der magnetischen 
Induktion; storage \ , die Ladungs- 
föhigkeit, Kapacität eines Akkumu- 
lators; I test (electr.), die Prüfung 
der Kabel auf Ladung, d. h. auf 
Kapacität. 

eapillary adj. haarftJrmig, kapillär- 
förmig; I electrometer. das Kapillar- 
Elektrometer. 

cap s. der Karren, der Wagen (am.), 
der Pferde-, Eisenbahn- oder Passagier- 
wagen (auch railway-car), 

carbon s. (electr.), die Kohle; | (ehem.), 
der Kohlenstoff; microphone \ , die 
Mikrophonkohle; retort \ , die Re- 
tortenkohle. 

carbon ; artifidal \ , die künstliche 
Kohle; cored \ , die Dochtkohle. 

capbon cy linder , der Kohlencylinder; 
I dioxyde, die Kohlensäure; | fila- 
mentj der Kohlenfaden; | holder, der 
Kohlenhalter ; | monoxide, das Kohlen- 
oxyd; I resistance, der Kohlen wider- 
stand; I transmitter, das Kohlen- 
mikrophon. 

to carbon v. eine Bogenlampe mit 
Kohlen beschicken, Koflen einsetzen. 

^arbonization s. die Verkohlung. 

carcel s.Karzel (die französische Normal- 
lichtstärke = 9,6 engl. u. 8,7 deutsche 
Kerzen); | 's lamp, die Karzellampe. 

Card s. die Karte, der Pappdeckel; 
I ^electr.), der Batterieschaber (zum 
Ankratzen der Elektroden). 

earrier s. hand barrow for wire 
drums (el. constr.), der Drahtrollen- 
träger. 

to carry V. tragen^ fortbringen; \ Under- 
ground, unterirdisch führen. 

Cascade s. die Eeihenschaltung von 
Leidner Flaschen. 

case s. das Futteral, Gehäuse; | , die 
Verkleidung,; | (mach.), der Mantel, 



die Hülle. Umhüllung, Bekleidung 

I of tools or instruments , da 

Besteck. 
case 8. protecting \ of the appa 

ratus, der Schutzkasten des Appa 

rates; telephone \ , das Telephon 

gehäuse. 
easing s. see case; \ of the cvlindei 

(mach.), der Cylinder-, Dampnnantel 

iof a pipe (mach.), die Rohrbeklei 
ung; wire I s., die Drahtleiste 
Covers for wire \ s., der Deckel dei 
Schutzleiste. 
cast iron s. das Gusseisen (p^egosseni 
Eisen); I steel, der Gussstahl; | steCi 
tvire, Grussstahldraht. 
cast adj. (met.), gegossen. 
to cast V., to found v. (met.), giessen 

catch s. (mach.), der Mitnehmer, di( 
Knagge, die Nase; | (mech.),dieBdinke 
der Sperrhaken; | of a wkeel, dei 
Sperrkegel, die Snerrklinke ; | ofafly 
wheel, spring lever (tel. app.), dei 
Arretirungshebel (am Schwungrad) 
I (or ratchet) of friction whee 
(tel. app.), der Verkupplungs-, de 
Friktionssperrkegel am Korrektionsra< 
des Hughes- Apparates. 

catch s. detent lever \ (tel. app.), di 
Verkupplungs-Sperrklinke. 

to catch (mach., mech.), hemmen, aul 
halten; | (mach.), in einander greifen 
I with the spring (mech.J, eiu 
springen, eingreifen lassen. 

catching s., locking s. (mechj, da 
Ineinander-Greifen gezahnter Rädei 
I hook, der Fanghaken. , 

cathode s. (electr.) more correcü 

urritten: kathoae, die Kathode, d 

negative Elektrode. 
cation, kation s. (phys. electr.), di 

Kation. ! 

cautery s. abbrev, for Galvam 

cautery, die Gralvanokaustik. 

ceilings. die Decke, der Plafond; | rosi 
die Deckenrosette. 

cell s. die Zelle; constant\, das koi 
staute Element; double-fluid \ ,^ 
Elementjmit getrennten Flüssigkeit" 
electrolytic \ , die Zersetzungsz?!*' 
galvamc \ , das galvanische Ele^s 
(sehr häufig nur cell), see also batt\ 
porous I ,dieThonze\le;seleniuTi' 
das Seleniumelement; single-fluic 
das Element mit einer Flüssigke^ 
Standard \ , das Normalelement. 
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nent; s. der Kitt; insulating \ , 
äolirender Kitt. 

itFal adj. central; | s^o^iow (electr.), 
lie elektrische Centrale für Beleuch- 
nnff, Kraftübertragung und dergl., 
illektricitätswerk. 

BLir s. (el. constr.), der Stuhl, die 
^ussplatte für Telegraphenstangen 
inf Dächern. 

SLm1>er of a lamp s. die Glasbirne 
ier Glühlampe. 

a.inber battery s. (tel.), die in Eng- 
land gebräuchliche Art des Daniell- 
Elements. 

.an^e s. die Veränderung, Aenderung, 
der Wechsel; I of Communications, 
of connections (electr.), die TJmschal- 
tung" der Verbindungen, das Um- 
schalten. 

lan^e s. ö>-) ^^^•)i ^^^ Dienstablösung ; 
1 from letters to figures and signs 
(tel. app.), der Figurenwechsel. 
) eliange v. ändern, wechseln; | the 
poles of a battery (electr.) , die 
Batteriepole wechseln. 
Iianging s. figure \ lever (tel. app.), 
der Hebel des Figurenwechsels; pole 
I key, double current key (electr., 
tel.), die Wechselstromtaste. 
D ehar v. verkohlen (das Ende einer 
Telegraphenstange). 
haraeteristie s. die Charakteristik. 
hai^e s. die Ladung; bound \ , die 
.gebundene Ladung; free \ , die freie 
Ladung. 
iharge indieator s. der Ladungsan- 
zeiger. 
(hapge rate s. die Gebühr, die Taxe, 
(p., tel.), die zu erhebende Gebühr; 
aaditional \ , die Zuschlagsgebühr; 
completing \ , die Ergänzungstaxe. 
bo Charge v. laden, beschicken, beauf- 
tragen: I , to load an accumulator 
(electr.), den Accumulator laden. 
ehariot s. (tel. app.), der Schlitten. 

Chatterton Campound s. das Chatter- 
ton-Compound. 

Chemical, adj. chemisch; | marking 
System (tel. app.K das Alphabet 
des elektrochemischen Telegraphen; 
electro \ telegraph, electro \ prin- 
ting telegraphf der elektrochemische 
Schjeibapparat, der elektrochemische 
Druckapparat, der Kopirtelegraph. 

ehemist s. der Chemiker; electro \ , 
der Elektrochemiker. 



chemistry s. die Chemie; electro \ , 
die Elektrochemie. 

Chief s. das Haupt, der Haupttheil, 
I Clerk (p. u. tel.), der erste Commis, 
der Auf Sichtsbeamte, Bureauvorsteher; 
I ewö'tweer, der Oberingenieur; \ Office 
(p.)^ das Hauptpostamt; | telegraph 
omce, das Haupttelegraphenamt. 

chime- s. electric \ , das elektrische 
Glockenspiel. 

China, porcelain s. das Porzellan. 

Chinese reed s. der Jute - Hanf, ost- 
indische Hanf. 

choking eoil s. die Drosselspule. 

chronofer, telegraphic dock regu- 
lator 8. (electr.), der astronomische 
Zeittelegraph. 

cipher, cypher, figure s. (math.), die 
Ziffer, Zahl, das Zahlzeichen ;j die 
Geheimschrift; | telegramy das Tele- 
gramm in Geheimschrift. 

cirele s. of protection die Schutzzone. 

Circuit s. (electr.), der Stromkreis, Lei- 
tungskreis; (el. constr., tel., thp.) all 
wire\y die metallische Hin- und Rück- 
leitung, die Schleif leitung ^ branch \ , 
der verzweigte Stromkreis; broken \ 
see open \ ; busy \ , eine besetzte 
Leitung; circular | , der Kreisstrom ; 
closed I , der geschlossene Stromkreis, 
der Ruhestromkreis; combined | , 
zwei oder mehrere Stromkreise für 
gleichzeitiges Aufnehmen von Tele- 
grammen; derivative or derived \ 
see Shunt \ ; extemal \ , der äussere 
Stromkreis; forked \ , die Strom Ver- 
zweigung; groundeaU or^roundl, 
or eartn \ , or Single wire \ , der 
Leitungskreis mit Erdleitung; in- 
complete \ see open \ ; leg of \ , 
eine der beiden den Stromkreis bil- 
denden Leitungen ; local (secondary) 
I , der Ortsstromkreis; loop \ , die 
Schleife in einer Leitung; magnetic I , 
der magnetische Kreis; main (pri- 
mary) I , der Linien- oder Haupt- 
stromkreis; metallic \see all wire \ ; 
Morse's, Hughes\ Wheatstone's \ , 
die Morse-, Hughes-, Wheatstone-Lei- 
tung; open | , or opened, or in- 
complete, or broken \ , der offene 
Stromkreis; short \ , der Kurzschluss; 
Shunt I , der Nebenschlussstromkreis ; 
simple I , der einfache Stromkreis 
ohne Verzweigungen ; telegraphic \ , 
die direkte, telegraphische Verbindung 
(ohne Uebertragung) ; voltaic \ , der 
elektrische Stromkreis. 
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eireuit: | arrangementSj diagrams 
(electr., tel., tph.), das Stromlaufs- 
schema; I closer, der Stromschliesser, 
der Schlüssel, die Taste, der Ein- 
schalter; | changing stvitchj der 
Umschalter; | inaicdtor, der Strom- 
zeiger, Leitungsprttfer. 

eireuit s. to break the \ , den Strom- 
kreis unterhrechen; to close- the \ , 
den Stromkreis schliessen; to enter 
again in \ , sich wieder einschalten; 
to open the \ , den Stromkreis öffiien; 
to place (tojoin up, to insert) in | , 
einschalten; to place (to eut) out 
of\ , ausschalten. 

eireuit breaker der Stromschltissel, 
-Unterhrecher , -Schalter m.; auto- 
matic I , der selbstthätige Unter- 
hrecher; file I , die Vorrichtung, bei 
welcher man mit dem einen Draht- 
ende über eine grobe Feile streicht, 
um rasche Oeffiiungen und Schlies- 
sungen des Stromes zu erzielen; mer- 
cury I , der Quecksilberunterbrecher ; 
pendutum \ , der Pendelkontakt; 
tuning fork \ , der Stimmgabelunter- 
brecher. 

eireular adj. kreisförmig, Kreis; | mit 
s., das Kreismil, kreisförmiger Quer- , 
schnitt von 1 Tausendstel Zoll engl. 
Durchmesser; | unit, die Kreisquer- 
schnitteinheit. 

elamp s. (tech.), die Krampe, Klammer, 
Klemmvorrichtung; | , binaing screw 
(el. constr.), der Drahthalter; binding 
I (electr.) , die Verbindungsklemme ; 
I or clutch for arc larnps, die Brems- 
oder Haltvorrichtung, Keibungskupp- 
lung der Kohlenhalterstange in Bogen- 
lampen; twist I (el.), die Würgezange, 
das Windeeisen. 

to elamp v. mit Krammen befestigen. 

elaw s. (tech.) die Klaue, die Draht- 
zange; devil's I , dutch tongs, draw 



tongs (el. constr.), die Froscl 

to elean v. reinigen, säubern; | a bat- 
tery throughout (el.), eine Batterie 
gründlich reinigen, aus einander neh- 
men; I a contactj eine Kontaktstelle 
reinigen, blank machen. 

eleat s. die Krampe, Holzklammer zum 
Befestigen der Leitungen an Wänden ; 
Crossing \ , das isolirende Kreuzungs- 
stück. 

to eleat v. to fix with a cleat, mit 
einer Krampe festmachen, festklampen. 



eliek s. (tel. app.), der Anschlag (dei 
Ankerhebels am Morse-Apparat). 

to eliek V. anschlagen (vom Morsehebe] 
gesagt). 

elimbers s. pl. (el. constr.), die Kletter- 
eisen (zum Ersteigen der Telegraphen- 
stangen). 

elimbing appliance, | contrivance 
(el. constr.), die Klettervorrichtung. 

elineher «eecramptron; | fei. constr.), 
der Kabelhalter; | nat7, der Schrauben- 
nagel. 

ellp s. die Schelle ; cable \ , or cable 
hanger, die Kabelschelle. 

elipped sifirnals s. pl. (tel.), abgerissene 
Zeichen. 

eloek s. die Schlag-, die Pendeluhr; 
annunciator \ , der elektrische 
Wecker; controlled \ or secondaru 
I , die elektrische Sekundär -Uhr, el 
Zeigerwerk n.; Controlling | or 
master \ , die elektrische Frimär- 
oder Hauptuhr f. ; electric \ , die elek- 
trische Uhr; regulating electric \ , 
die elektrische Normalulu*; self-toin- 
ding I , die elektrische Uhr mit Selbst 
aufzug; Standard \ , die Normaluhr 

eloekwork s. das Uhrwerk (einer Bogen- 
lampe. 

to elose V. to loek v. schliessen, 
zuschliessen , verschliessen; | the eir- 
euit, current (electr.), die Leitung, 
den elektrischen Strom schliessen. 

elosed adj. geschlossen; | circuit (eL) 
der geschlossene Stromkreis, die ge 
schlossene Leitung. 

elosing s., closure ofadrcuit (electr.) 
die Schliessung des Stromkreises. ' 

eoast s. die Küste, das Ufer; | tele 
graph, semaphore, der Küstenteh 
graph. 

eoat s. die Schicht, der Ueberzug 
I of lead oxidCf das Bleihäutchen 
die Oxydhaut auf geschmolzenem Blei 

to eoat V. überziehen, überstreichen 
I , bedecken, belegen (mit Gutta 
percha u. dergl.). 

eoating s. der Ueberzug, die Schicht 
Bedeckung; I of a Leyden jar, o 
a condenser, die Belegung eii^)) 
Leidener Flasche, eines KondensatOT^i 
see armature, ^^ 

eoating: electro \ , der galvanisdk 
Ueberzug ; guttapercha \ , gut^ 
percha covering, der Guttaperchj 
Ueberzug. \ 
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leoon s. der Kokon; | Hbre, der 
Kokonfaden. 
- >de s. (tel.), das conventioneile Alphabet 
oder Phrasenbuch für Telegraphie, 
die* Geheimschrift, der Teleffraphen- 
schlnssel; | of letters (tel.), aas Ruf- 

. zeichen. 

Deffieient s. derKoefficient; | ofmu- 
tual induction, der Koefficient der 
gegenseitigen Induktion; | of seif- 
znduction, der Selbstinduktionsko- 
efficient. 

oll 6. (electr.), die Drahtrolle, Draht- 
spule, Drahtspirale. 

Oll s., armature \ , die Ankerspule; 
choking \ , die Drosselspule; aiffe- 
rentiat\ (electr.), die Differentialrolle, 
Rolle mit doppelten Um Windungen; 
directing \ , tnductive \ , die rich- 
tende, induzirende Rolle; earth\, 
der Erdinduktor; electric \ , die Spule 
ans isolirtem Draht, die für elektrische 
Zwecke dient; nat | , die flache 
Spule; indtcction J , die Induktions- 
spule, daslnductorium; inverted in- 
atiction I , die Induktionsspule für 
absteigende Spannung; kicking | 
SB cJwking coil; iale \ , die todte 
Spule; magnet | , die Magnetspule; 

. primary \ , die primäre Spule oder 
Windungen; reaction \ = choking 
coil; resistance \ , die Widerstands- 
spule; resistance Standard [y der 
Normalwiderstaud ; Ruhmkorn | , der 
Rtihmkorff- Apparat; ribbon | , die 
Bandspule; secondary \ , die sekun- 
däre Spule oder Windungen; Shunt I , 
die Abzweigrolle , Abzweig- Wider- 
standsrolle. 

to coli' V. (techn.), spiralförmig auf- 
winden; I a cable, ein Kabel auf- 
schiessen, in einen Ring zusammen- 
legen; I the wire (el. constr.), den 
Draht aufrollen. 

eoiling drum s., wire drum s., wln- 
ding drum s. (el. constr.), die Draht- 
leier. 

to eollate v. kollationiren, Schriftstücke 
vergleichen; | , to repeat telegramSj 
Telegramme kollationiren. 

eoUation s. die Kollationirung, Ver- 
gleichung. 

eoueeting | brush, die Kollektorbürste, 
der Stromabnehmer; | jo/a^es. (electr.), 
die Kollektorplatte, der Deckel eines 
elektrischen Kondensators; | points, 
Spikes of electriöal machines, die 
Saugspitzen an elektrischen Maschinen ; 
I ring, der Kontaktring, Schleifring. 

Sack, Wörterbuch. 



eolleetor s. der Stromabnehmer; | of 
dynamo - electric machine , bei 
Dynamomaschinen die Bürgten, weldie 
auf dem Kollektor (enffl. com/mu- 
tator!) schleifen; | of frictional 
electric machine, bei Elektrisir- 
maschinen der mit Saugspitzen be- 
setzte Raum oder die entsprechende 
Vorrichtung. 

eolouring s. electro-chemical \ , die 
galvanische Metallförbung , die Gal- 
vanochromie. 

eolumn s. a) die Säule; b) (phys.), die 
Luftsäule, Wassersäule; | battery or 
voltaic pile, die (Volta'sche) Säule ; 
hollow \ (el. constr.) for the join- 

. ing of overhead wire with cable • 
unreSy die Ueberführungssäule: mer- 
cury I , die Quecksilbersäule. • 

eomb s. der Kamm; | (electr.), der Saug- 
kamm an Elektrisirmaschinen: | pro- 
tector (el., tel.), der Spitzenblitzab- 
leiter. 

eombination instrument (tel.), der 
amerikanische Typendruck - Apparat 
von Phelps älterer Konstruktion. 

eommereial adj. wirthschaftlich; | effi- 
ciency s. der .Nutzeffekt ; | Wheat- 
stone bridge s. der Widerstands- 
kasten, der als Wheatstone - Brücke 
eingerichtet ist. 

eommotion s., eleetrie shoek s. die 
elektrische Erschütterung, der elek- 
trische Schlag. 

to eommunleate v. mittheilen; | (el. 
constr.) , elektrische Verbindungen 
herstellen; | through (tel.), durch- 
sprechen. 

eommunleation s. die Mittheilung, 
Verbindung, der Verkehr; line of\ 
(tel.) , die telegraphische Verbindung. 

eommunieation s. direct \ (tel.), die 
Direktstellun^:, der direkte Verkehr; 
to be in \ with (tel.^ in Verbindung 
stehen mit. 

eommunleator s. (tel.), der Sender. 

eommutator a) Stromwender m., Kom- 
mutator m. , b) Kollektor m. ; bar 
of\ , äas Segment des Kollektors, der 
Kollektorstrerfen ; flat in \ , stärker 
abgenutztes und dann vertieft stehen- 
des Segment eines Kollektors; high 
bar of\ ; vorstehendes Segment eines 
Kollektors; wß«*<raZ^/me of \ , die Ver- 
bindungslinie der neutralen Punkte 
auf dem Kollektor; pedal \ (railw. 
tel.), der Trittumschalter; plug \ , 
2 
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der Stöpselumschalter; split | , der 
Stromwender, der aus zwei Halb- 
ringen besteht (bekannte einfache Kon- 
struktion); spring \ , der Klinken- 
Umschalter; swiss I , der Linien-Um- 
schalter; I for breaking contacU 
eut out, der Ausschalter: | for ma' 
hing contact, der Einschalter; | with 
ruober (sliding) contactj der Um- 
schalter mit Reibungs(Gleit-)kontakt. 

eommutator bar or segment, der 
Kollektorstreifen, das KoUektorseg- 
ment. 

to eommute v. wenden (den Strom). 

eommutep (little med) = commu- 

• iator, der Stromwender. 

eompass s. der Kompass, die Bussole; 
declination \ , die Deklinationsbus- 
sole; inclination | , die Inklinations- 
bussole. 

eompass needle s., magnetie needle s. 
die Kompassnadel. 

.to eompensate v. kompensiren, aus- 
gleicBen. 

compensation s. die Ausgleichung, Ver- 
gütung, die Gegenrechnung; | current 
(electr.), der Ausgleichungs- Strom; 

. |. method (phys. electr.), die Kompen- 
sationsmethode von Poggendorff. 

Compound s. die Verbindung; Chatter- 
ton's I , das Ghatterton- Compound; 
Wray's \ , die Wray'sche Kompo- 
sition. 

Compound cell s. (tel.), das aus 
mehreren nebeneinander geschalteten 
Elementen gebildete Element; | dy- 
namOj die Compound- oder Verbund- 
dynamo; I lever (tel. app.), der ge- 
brochene Schreibhebel; | magnet, der 
zusammengesetzte Magnet, das mag- 
netische Magazin, | wire, der Com- 
pounddraht; | words pl., zusammen- 
gesetzte Worte, Wortzusammenzieh- 
ungen. 

to Compound v. compoundiren (entspr. 
deutsches Verb fehlt). 

eompounding part. von to Compound 
over I s., Uebercompoundiren n. 

eoncentrie adj. konzentrisch ; f cable s. 
das konzentrische Kabel ; | carbon s. 
(konzentrischer Kohlenstift) die Docht- 
Kohle. 

to condensate, to condense v. kon- 
densiren, verdichten die Elektrizität, 
Luft, den Dampf. 

eondensation s. (phys., mach., electr.), 
die Kondensirung, Verdichtung. 



condenser s. (phys., tech., electr.), der 
Kondensator, der elektrische Strom- 
ansammler; Ä^inus \ , or plate \ , 
or sliding \ , der Kondensator mit 
verschiebbaren Platten; | of sheets 
of mica, der Glimmerkondensator: 
inner (outer) coating (or plate) 
of a\ , die innere (äussere) Belegung 
(oder Platte) eines Kondensators; 
.paper | , der Papierkondensator,; 
spark I , der Funkensammler. 

condensing s. force (electr.), die ver- 
theilende Kraft, das Bindungsver- 
mögen, Vertheilungsvermögen; | elec- 
troscope, das Elektroskop mit Kon- 
densator. 

to eondüct v. (electr.), leiten. 

conductance s. die Konductanz, um- 
gekehrter Wert des Widerstandes 
eines Leiters. 

eonductibility s. (electr.) see conduc- 
tivity, 

eonductingadj.poz^er, \property,d2iS 
Leitun§:svermögen; | wire (electr.), 
der Leitungsdraht. 

conduction s. (electr.), die Fortleitung 
des elektrischen Stromes. 

conductive adj. s. leitend, d-urch Lei- 
tung, Leitungs- ; I discharge, die Ab- 
leitung (einer Ladung). 

conductivity s. (electr.), die Leitungs- 
föhigkeit, magnetie \ , die magne- 
tische Leitungsfahigkeit; specific \ , 
das spezifische Leitungsvermögen. 

conductor s. der Leiter^ die Leitung ; 
anti'induction \ ', dieinduktionsfrext 
Leitung; branch \ , dieZweigleitun.^ 
interpolar \ , die Leitung; welche dj.€ 
Pole eines Stromerzeugers verbindet 
äussere Stromleitung; lightning \ 
der Blitzableiter,; non \ , der Niclxt 
leiter; prime \ , der Konduktor (^e^ 
telektrisirmaschine); Service \ , <iil 
Vertheilungsleitunig; undergrotc^^zc 
I , die unterirdische Leitung. 

conduit s. (tech.), die Rohr -Leitung, = 
Führung. 

conduit pipe s. das LeitungsroliT 

congress, | ohm, das legale Olun 
I volt, das legale Volt. 

to connect v. verbinden, zusamoaei 
fügen; | up (electr.), einschalteu. 

to connect v. cells one . after c^i 
other, I in Single series^ die Ei 
mente hintereinander schalten; | ce^ 
side by side, die Elemente ne 
einander schalten 
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conneetion s. (electrO, die leitende Ver- 
bindung; I in trade, die Handelsver- 
bindung; I binder (electr.), die Pol- 
klemme. 

conneetion: cross \ , die KreuzfUhrung 
der Drähte einer Femsprechleitung, 
um sie gegen Induktionswirkungen 
zu sichern; earth \ , ground con- 
nection x der Erdschluss, die Erd- 
schliessung; electric \ s pl. in the 
instrumenty die Apparat - Verbin- 
dungen; oMce \ s pl. , die Zimmer- 
verbindungen; relay | , die Relais- 
Schaltung. 

conneetor s. (electr.), die Klemm- 
schraube. 

consequent poles s. pl. die Folgepole. 

consolidation s. die Befestigung; | of 
poles (el. constr.), die Verstärkung, 
Sicherung der Stangen. 

constant s. (math.), die Konstante (eine 
beständige Grösse); | of a galvano- 
meter (electr.), die Konstante eines 
Galvanometers; | of mctgnetisation, 
die Ma^netisirungskonstante; time \ , 
die Zeitkonstante. 

constant: dielectric \ , die Dielek- 
trizitäts - Konstaijte. 

constant adj. beständig, konstant; 
I battery (electr.), die konstante 
Batterie ; \ current (electr.), der kon- 
stante Strom; \potential,' die kon- 
stante Spannung. 

to eonstruet v. bauen, erbauen; | an 
electric plant, eine elektrische An- 
lage errichten. 

constrüetion s. der Bau, die Erbauung, 
Konstruktion; | or erection of elec- 
tric plants, der Bau von elektrischen 
Anlagen; | of telegraph lines, der 
Telegraphenbau. 

eonsumption s. der Verbrauch: 

eontaet s. (ehem., phys., electr.), die Be- 
rührung, der Kontakt; | of wir es 
(electr.), die Drahtberührung. 

eontaet (el. constr.) : door | , der Thür- 
kontakt; fixed \ oetween rails, der 
Schienenkontakt; floor \ , der Fuss- 
bodenkontakt; Iront \ , der Arbeits- 
kontakt; glide \ , see rubber eon- 
taet; füll I ,die*metallische Berührung 
der Drähte, die Drahtverschlingung; 
insulated \ , der isolirte Kontakt; 
znterfnittent | , die zeitweise Berüh- 
;* rtmg, der vorübergehende, periodische 
\^l^outAkt;,lightntng |, die Störung 



* durch Blitzschlag; line of \ , die 
Kontaktaxe (des Kollektors); metal- 
lic I , see füll; merefwry I , der 
(^uecksilberkontakt; partial \ , see 
intermittent | ; pull \ , der Zug- 
kontakt; pusn I , der Druckkontakt; 
rear | , der Kunekontakt; rubber \ , 
sliding | , der Schleifkontakt, Gleit- 
kontalct; transmission \ , der Tele- 
graphirkontakt; treading , | see 
floor; weather I , Stromverlust in 
Folge feuchter Witterung längs der 
Stangen. 
eontaet breaker der Unterbrecher, all- 

femein jede Vorrichtung, durch welche 
er Strom in schneller Folge geöffiiet 
und geschlossen werden kann; | but- 
ton, der Kontaktknopf; | electricity, 
die Berührunffs- Elektrizität; | faulte 
der Fehler in der Leitung, bei welchem 
zwei Leitungenin Kontakt miteinander 
sind; ^urz: Kontakt, auch Schluss; 
I fite , die Kontaktfeile; | lamp 
die Kontaktglühlampe; | leoer , der 
Kontakthebel,; | maher, die Lippe 
am Schlitten des Hughes- Apparates; 
]piny der Kontaktstift j | pomt, der 
Berührungspunkt; \potential diffe- 
rene s. die Berührungsr Spannung; 
I screw , die Kontakt - Schraube; 
spring, die Kontaktfeder; | stud, 
I piece, das Kontaktstück ; | series, 
die Spannungsreihe; j system, die 
Kontakt Vorrichtung; j iheory, die 
Kontakttheorie. 

eontaet: to come in \ (electr.), in Be- 
rührung kommen; to make \ , leitend 
berühren, Kontakt machen. 

eontaets facing each other, gegen» 
überstehende Kontakte. 

eontinirous adj. | altemating trans- 
former s. der Gleichstrom-, Wechsel- 
strom-Transformator; I current, der 

. Gleichstrom; | transformer der 
Gleichstrom -Transformator, der Um- 
former. 

eontraplex working s. (tel.), der 
Gegensprecher. 

eontrol s. die Kontrole, Aufsicht, die 
Herrschaft (das deutsche „Zwang" 
entspricht am besten dem englischen 
Ausdruck). * Der englische Ausdruck 
bezeichnet „Herrschaft" , „Zwang" ; 
in elektrotechnischen Bezeichnungen 
dient er häufig für unser .„Rieht-" 
oder „Gegenkraft", so z. B. electro- 
magnetic | , • die Anwendung eines 
Elektromagfnets für die Gegenkraft 
• 2* 
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In einem Strom- etc. -messer; gra- 
vity I demnach: Richtung durch die 
Schwere. | polCj testing pole (el. 
constr.), die üntersuchungsstange. 

eontroÜtng apvaratvs, der Kontrol- 
Apparat; | neld, das Richtfeld: 
I magneti der Richtmagnet; | of" 
ficer, der Kontrolheamte, Kontroleur. 

eonveetion s. die Fortführung; elec- 
tric I , Fortführung von Luft durch 
die aus einer Spitze strömende Elek- 
trizität; eleetric | of heat, Fortfüh- 
rung von Wärme durch den Strom; 
electrolytic \ , Fortführung von elek- 
trischer Energie durch einen Elektro- 
lyten ohne Zersetzung. 

conveetive adj. front convectioiv; 
I discharge , die Entladung durch 
abfliegende Lufttheilchen bei Spitzen 
und in verdünnter Luft. 

eonventional signs s. pl. (tel.), verab- 
redete Zeichen. 
conversion s. die Umwandlung. 

to convert v. umwandeln; | Umher 
■ into slabSf das Stammholz zurichten. 

Converter; s. (el.), der Transformator. 

eopper \pole (electr.) der Kupferpol; 
I s^rana (electr.), der kupferne Litzen- 
draht (Jes Kabels; | wire, der Kupfer- 
draht. 

eoppering s. das Verkupfern. 

copy: to transmit a duplicate \ 
(tel.), als Doppel zu befördern. 

eopying telegraph , autographic 
telegraph, der Kopirtelegraph. 

cord s. die Schnur; flexible \ , die It&i- 
tungsschnur;joewdaw^ | , die Gehänge- 
schnur (für hängende Glühlampen). 

core s. der Kern; | of a cahle (el. 
constr.), derKabelkem, der Kabelleiter, 
die Kabelseele; | ofanelectromagnet, 
der Kern eines Elektromagnets; | of 
soft iroTiy der weiche Eisenkern. 

core: armature \ , der Ankerkem, 
. das Ankereisen; cahle \ , die Kabel- 
seele -, hollow \ , der hohle Kern; 
Krizik's \ , Krizik's Eisenkern; la- 
minated \ , der getheilte Eisenkern 
(des Ankers u. s. w.); magnet \ , der 
. Magnetkern; ring \ , der Kern des 
Ringankers ; ribbon \ , der aus Eisen- 
band gewickelte Ankerkem; stran- 
ded I , miteinander verseilte Einzel- 
leitungen eines Kabels; tubulär \ , 
der hohle Magnetkern. 



eored earbon s. die Dochtkohle. 

eore-dises s. pLdie Blechscheiben, aus 
denen der Ankerkem aufgebaut wird; 
perforated or piercea\ , gelochte 
Blechscheiben (mit Löchern in der 
Peripherie zur Aufnahme der Anker- 
Winduiigen); toothed \ , gezahnte 
Blechscheiben (aus denen ein ge- 
nutheter Ankerkern aufgebaut wird). 

core ratio s. das Verhältniss des Kabel- 
seelendurchmessers zum Durchmesser 
der Isolirschicht. 

core transformer s. der Kem-Trans- 
formator. 

corher s. die Ecke, Kante, der Flächen- 
winkel ; I pole. I posty angle pole (el. 
constr.), <ue Winkelstange. 

correctlng adj. caw (tel. app.), der Kor- 
rektionskamm^ der Korrektionsdaumen ; 
\pin, der Korrbktionsstift; J p/a<e, 
die Korrektionsplatte; | tetegram 
(tel.), das Berichtigjüngstelegramm; 
I wheel, das Korrektionsrad. 

to correspond V. (^ telegraph etc.) j 

korrespondiren (mittelstTelegraphetc.) . 

Coulomb s. (electr.), das Coulomb, die 
Einheit der Elektricitätsmenge ; | meter 
(electr.), der Coulombzähler. 

to eount V. zählen, rechnen; | upon^ 
sich verlassen auf. rechnen auf; | as 
one Word (tel.), als ein Wort zählen. 

counter s. der Zähler; | of conver- 
sationsj conversation \ (tlph.), der 
Gresprächszähler. 

counter current (electr.), der Gegen- 
Strom; | electro-motive force. di( 
gegenelektromotorische Kraft; | rore4 
die Gegenkraft; | inductive effed 
die gegenelektromotorische Kraft a) 
Folge von Induktionswirkungen. 

counter: Instrument \ table, dö 
Apparattisch. 

couple s. das Paar; | astatiCy das asta 
tische Nadelpaar; | aalvanic or vol 
taiCj das galvanische Element. 

to couple V. (mach., mech.), kuppeli 
koppeln, paarweise verbinden. 

coupled adj. (el. constr.), gekuppeä 
\poleSy gekuppelte Stangen. 

coupling s. die Verbindung zweier od( 
mehrerer Stromerzeuger. 

Cover s. die Decke, der Deckel, 
Ueberzug, die Deckleisten zum V< 
decken der Leitungen; | for pr. 
ting the leading-in of the %u^ 
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I (el.constr.), das Schutzdach bei der 
Einführung d^r Drähte ;j»rotec^in5r | , 
der schützende Ueberzug. 

to eover v. bedecken, tiberziehen, be- 
legen. 

coveringr s. das Bedecken, Bedachen, 
Eindecken, Decken. 

coveringr: guttapercha \ ,8ee gutta- 
percha coating; guttapercha | 
machine, die Guttapercha -Umpress- 
maschine, Guttaperchapresse. 

covering material s. das Deckmaterial. 

CP abbr. for: candle power, NK, 

Normalkerze (als Lichteinheit). 
to eraek v. (electr.), knistern. 
cramp s. die EQammer, die Krampe; 

iron I , das Zugband, der Klammer- 

haken; telegraph \ , der Telegraphir- 

kiampf. 

cramp iron s. clincher, clinching 
iron, die Kramme, Mammer, Haspe. 

crater s. der Krater der positiven 
Lichtkohle. 

creeping s. das .Emporkriechen der 
Salzlösungen der Elemente an den 
Gefäss wänden, durch. welche Ablage- 
rungen von Salz bewirkt werden; 
magnetic \ , or of magnetism 
syn. viscotis hysteresis, die viskose 
Hysteresis; allmähliches Anwachsen 
des Magnetismus eines Eisenstückes, 
das unter dem Einfluss von magneti- 
sirenden Kräften steht. 

to ereosote v. wood, poles etc, (railw., 
el. constr.), Holz, Stangen etc. mit 
Kreosot impragniren (oder zubereiten). 

ereosoting s. das Kreosotiren, Imprag- 
niren, Zubereiten mit Kreosot. 

eriticaladj. ; | eurrent s.kritische Strom- 
stärke; I rms^awce, kritischer Wider- 
stand (des Aussenstromkreises , bei 
welchem die Hauptstrom - Maschine 
stromlos wird); j speed, kritische 
(Umlaufs-)Geschwindigkeit, bei wel- 
cher die Dynamo beginnt, erregt zu 
werden. 

CFOSS s. das Kreuz; die Kreuzung 
der elektrischen Leitungen ; Peltier*s , 
das Peltier'sche Kreuz, swinging \ , 
Bertihrui^ durch die Schwingung der 
Drähte; weatHer | (el. constr., el.), 
Berührung der Leitungen in Folge 
schlechter Witterung. 

eross arm s. (el.' constr.), der Quer- 

^ träger von Holz; | bar (el. constr.), 
das Kreuzholz, der Strebenklotz als 



Querholz zur Befestigung der Strebe 
mit der Stange; | grain, die Him- 
seite des HoSes; | indtustion, das 
Ankerstromfeld ^m Gegensatz zum 
Feldmagnetfeld); | leakage (electr.), 
die Nebenschliessung, Strömableitimg; 
\piece, das Querstück, Verbindungs- 
stück der Eisenkerne eines Elektro- 
magnets. 

erossing eleat s. das Kreuzungsstück. 

eross-majernetizing effeet, see cross 
induction, die durch den Ankerstrom 
bewirkte Magnetisirung. 

eross-over bloek syn, crossing cleat, 
das Kreuzungsstück. 

eross talk s. das Ueberhören (Ueber- 
tragu^ der elektrischen Wellen von 
einer Telephonleituug auf die andere 
durch Induktion, Berührung u. s. w. 

crowded line s. (tel.), das mit vielen 
Leitungen belastete Gestänge. 

erueible s., | electric or electric für- 
nace, der elektrische Schmelzofen. 

eruteh-handle s. drop handle, der 
Handgriff am Nadeltelegraph. 

eruteh s. of the rack, hat s. of a 
jack (mach.), die Gabel der Zahn- 
stange; I handle, drop handle of 
the needle instrumenta der Hand- 
griff. 

eryptograph s. eryptogrraphy s. die 
Geheimschrift; I code, das Buch, wel- 
ches die Geheimschrift enthält; | key, 
der Schlüssel zur Geheimschrift. 

eup s. das Gefäss, der Napf; mercury \ , 

der Quecksilbemapf ; porous | , die 

Thonzelle. 
eupboard s. (tel.), see hattery box 

under battery; | , der Sortirschrank. 
curb Sender s. (tel.), der Kurbsender, 

Entlader für ^belleitungen. 

eurrent s. der Strom ; | density , die 
Stromdichtigkeit; | detector (fault 
finder), das Untersuchungs-Galvano- 
meter, der Leitungsprüfer; | gene- 
ratof, der Stromerzetiger, die Strom- 
quelle; I induction, die (Volta-) 
Induktion; | intensity, die Strom- 
stärke; I meter, der Stromzähler; 
I regulation, die Stromstärkenregu- 
lirung; \ reverser, der Stromwender. 

eurrent: see also: currents; alter- 
nating | , der Wechselstrom; Amr 
pere's 1 (electr., tel.), der Kreisstrom, 
Molekularstrom; auxiliary \ , der 
Hülfsstrom; break inditced | , der 
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Unterbrechungsstrom; hattery \ , der 
Batteriestrom; hranch \ , derived \ , 
der Zweigstrom; cl^arging (dischar- 
gingl \ ,.der Ladungs- (Entladungs-) 
Strom; circular\, der Kreisstrom; 
constant \ , der konstante Strom; 
commutea \ , der umgekehrte Strom; 
continuotis \ , or airect \ , a) der 
ununterbrochene Strom, Runestrom, 
b) der Gleichstrom; counter \ der 
Gegenstrom ; critiöal \ , die kritische 
Stromstärke; derived \ , der Zweig- 
strom; diaphraama \ , der Dia- 
phragmenstrom ; airect \ , see conti- 
ntious I ; double | working (tel.), 
das Arbeiten mit Wechselstrom ; doub le 
I keyj die Wechselstromtaste; earth ', 
der Erdstrom; earthplate \ , der Erd- 
plattenstrom; electric \ , der elek- 
trische Strom; equalizing\ , der Aus- 
gleichsstrojn ; extra \ . der Extrastrom ; 
galvanic \ , der galvanische Strom; 
incoming \ , der •ankommende Strom; 
induced | , induction \ , derlnduk- 
tionsstrom, der induzirte Strom, der 
Sekundärstrom; indiuied\ at elosing, 
der Schliessungs - Induktionsstrom; 
induced \ at opening (breaking), 
der Oef&iunffs-Inductionsstrom; indu- 
cing I , induciive \ , der induzirende, 
der Haupt- oder Primärstrom; inter- 
mittent \ , der unterbrochene Strom ; 
inverse^ \ , der entgegengesetzte Strom, 
Wechselstrom; inverse induced \ , 
der entgegengesetzt gerichtete Induk- 
tionsstrom ; line I , aer Linienstrom ; 
line I working , die Leitung mit 
Arbeitsstrom; COcal \ , der Ortsstrom, 
Lokalstrom ; magneto-electric \ , der 
magnetelektrische Strom, der Magnet- 
Induktionsstrom; make and break \ , 
der intermittirende Strom; make in- 
duced I , der Schli'essungsstrom ; ne- 
gative I , der negative Strom; oppo- 
sed I , der Gegenstrom ; out-going \ , 
der abgehende Strom ; parttal \ , der 
Theilstrom; positive \ , der positive 
^irom) primary \ , a) der induzirende 
Strom, b) der Ladestrom (bei Akku- 
mulatoren); pulsatory \ , der pul- 
sirende Strom ; rectifieaorredressed, 
der (aus Wechselstrom) gleichgerich- 
tete Strom ; return \ , der Rückstrom ; 
reversed | , see inverse; secon- 
dary \ , a) der induzirte Strom, b) der 
Entladestrom (bei Akkumulatoren) ; 
Short I , der Stromimpuls, Stromstoss, 
kurzdauernder Strom ; Shuttle \ , see 
altemating \ ; swetling \ , der an- 
schwellende Strom; transmitting \ , 



der Arbeitsstrom ; undulatory | , der i 
undulirende Strom; voltaie \ , see^ 
galvanic \ ; wattless \ , der watt- 
lose Strom. 

current: absence of\ (electr., tel.), 
die Stromlosigkeit; course (path) of 
the I , der Stromwe^ ; curve ofthe \ , 
die Stromkurve ; dzrection of the \ , 
dieStromrichtung; division ofthe j , 
die Stromtheilung; fluctuation of 
the I , die Stromschwankung : loss 
of\ , der Stromverlust; retardation 
of I , die Stromverzögerung ; reversal 
of 1 , die Stromumkehrung. die Strom- 
wechslung; sending of a \ , die 
Stromgebung ; strenght (power)of \ , 
die Stromstärke; streng htening of \ , 
die Stromverstärkung ; without \ , 
stromlos. 

eorrents: Ampere \ , or Ämperian\, 
die Ampfere- oder Molekularströme; 
eddyy or Foucault, or local, or 

farasitical \j die Foucault'schen 
tröme; multiphase |, or poly- 
pha^se I , mehrphasige Ströme ; rota- 
tory I , der Drehstrom. 

curve s. die Kurve; cÄarac^em^ic 1 , 
die Charakteristik; charging \ , die 
Ladungskurve; discharging \ , die 
Entladungskurve ; electro - motive 
force I , die Spannungskurve ; exter- 
nal characteristic \ , die Klemmen- 
sjannungskurve ; harmonic \ , or 
sine I , ör sinusoidal \ , die Sinus- 
welle, Sinuskurve; horse power \ , 
die Pferdestärkenkurve; life \f die 
Kurve der Lebensdauer, z. B. dei 
Glühlampen ; load | , die Belastung^- 
kurve; magnetization \ , die Magne- 
tisirungskurve ; | of dynamo, di« 
Charakteristik einer Dynamo. 

cushion s. das Kissen, Polster; | rub 
ber off an electric machine (el.) 
das Reibkissen, Reibzeug. 

cut s. (techn.), der Schnitt, Einscbic^ 

to cut V. (techn.), schneiden; f^ 
schalten;! ofthe connectiona^ 
die Verbindungen abschneiden. 

cut out s. der Ausschalter; attto\ 
tic I , der selbstthäige Ausscha| 
magnetic | , der elektrom'affnetis 
selbstthätige Ausschalter ;jomö^ | 
Stöpselausschalter; safety | , 
Sicherheitsschalter; spring jczcA- 
der Stöpselausschalter (mit Kontf# 
feder) ; time \ , der Zeitausschal^ 
wedge | , der Stöpselausschalter. 1 
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euttlng 8. das Schneiden, Hauen ; | mp- 
pers, I plyers pl. die Drahtzange, 
Drahtschneidezanffe ; j of lines or 
force, das Schneiden der Kraftlinien. 

eyele s. der Cyklus, die volle Welle 
des Wechselstromes; | ofaltemation, 
die Periode; | of magnetisation^ der 
magnetische Cyklus. 

D. 

tö damp V. dämpfen, abschwächen; 
I the svnngings of a galvano- 

meter needle. aie Schwingungen der 

Magnetnadel dämpfen. 
damper s. (mach.), die Klappe, der 

Schieber; | (electrA die Dämpfongs- 

Vorrichtung an Galvanometern und 

an Induktionsspulen. 
dämplng s. die Dämpfung. 
dash s. der Strich,- Gedankenstrich 

I (tel.), der Morsestrich. 

dash-pot s. die Stoss- Bremse; die 
Vorrichtung, z. B. in Bogenlampen, 
durch welche stossweise Bewegungen 
verhindert werden w. z. B. die Glycerin- 
bremse. 

dead adj. todt; I beatj aperiodisch; 
I beat discharge s., die augenblick- 
liche Entladung ohne Oscillationen; 
I earth, der vollständige. Erdschluss 
der (Tel.-)Leitung; | pointy der todte 
Punkt; I tums, die unwirksamen 
Windungen; | taire, 1. der unwirk- 
same Theil der Windungen in einer 
Dynamomaschine; 2. die todte, d. h. 
unbenutzte oder unbrauchbareLeitung. 

death, eleetrieal 's. der Tod durch 
Elektrizität. 

deeay s. der Verfall, die Zerstörung 
(einer Stange, eines Drahtes) ;l of 
magnetism, die allmähliche Ver- 
minderung des Magnetismus eines 
Stahlmagnets. 

to deeay v. verfallen, verfaulen. 

tdeelination s. die Deklination; astro- 
* nomische Abweichung ; magnetic I , 
A of the magnetic needle, die Ab- 
[ weichung der Magnetnadel. 

eeompositiofn s. die Zersetzung ; elec- 
L trolytic \ , die elektrolytische Zer- 
• Setzung. 

['^erease s. die Abnahme ; | of eleetric 
current, die Stromabnahme. 
Berement s. das Dekrement. 
de-energize v. abschalten, stoppen. 
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deflagration s. die Verflüchtigung und 
Zerstäubung durch den el. Strom. 

deflagrator s. Hare's | die Hare'sche 
Spirale, der Kalorimotor. 

to defleet v. (electr.) , ablenken (von 
der Magnetnadel). 

defleeting adi. ablenkend; | fteld, das. 
Ablenkungsield. 

defleetion s. (mech.),,die Durchbiegung; 
(phys.) die Ablenkung; Ime^Äoc?, die 
Ausschlagmethode, im Gegensatz zur 
Nullmethode; | of the magnetic 
needlej die Ablenkung der Magnet- 
nadel. 

deflective adj. ablenkend; | force s. die 
ablenkende Kraft. 

deformation s. die Gestalts-, Form- 
veränderung, Deformirung; I o/" ^Äe 
electrodes of accumulators , die 
Deformirung der Akkumulatoren- 
Elektroden. 

delieaey s. (tel. app.), die Empfindlich- 
keit. 

delieate adj. (tel. app.), empfindlich. 

to deliver v., to hand, abliefern, aus- 
liefern, aushändigen ; |bestellen (Briefe, 
Telegriamme). 

delivering office s. (p., telegr , railw.), 
die Bestell -Verkehrsanstalt. 

demagnetization s. die Entmagneti- 
sirung. 

to demagnetize v. entmagnetisiren. 

densimeter s. der Dichtigkeitsmesser. 

density s. die Dichte, Dichtigkeit, das 
spezifische Gewicht; current \ , die 
Stromdichtigkeit ;e/ec^7^ca/ | see \ of 
Charge; eleetric superficial \ see 
I of Charge; field \ , die Intensität 
des magnet. Feldes; magnetic \ , die 
magn. Kraftliniendichte; | ofchargCy 
die Lädungsdichtigkeit. 

depolarisation s. l. die Entmagneti- 
sirung; 2. die Depolarisirung in gal- 

• vanischen Elementen. 

depolarizliig fluid s. diedepolarisirende 
Flüssigkeit, der Depolarisator. 

deposit s. (ehem. etc.), der Nieder- 
schlag, Bodensatz ; electrolytic \ , der 
galvanische Niederschlag; nodular \, 
knotenförmiger Niederschlaff. 

to depress v. the key etc. (tel., electr.), 
die Taste drücken, niederdrücken. 

derangement s. (tel. app.), das Aus- 
einanderkommen zweier synchron 
laufender Apparate, das Ueberspringen 
der Zeichen ; [ öf the line or wire 
(el. constr.), die Linien- oder Leitungs- 
störung. 



derivation 

derivation s. (electr.), die Ableitung 
(des^ elektrischen Stromes); | (electr.), 
der Nebensqhluss , Nebenschliessung 
der Leitung. 

to derive v. (electr.), ableiten. 

depivedadj, abgezweigt; | circuit, der 

Nebenschluss ; | current, see brauch; 

I wire^ hranch wire, see branch, 

desk push ä. der Tischkontakt. 

despatehs., dispateh s. dieDepeache, 
das Telegramm. 

to destroy v. zerstören; | the mag- 
netismj den Magnetismus aufheben, 
zerstören. 

deteetor s., eurrent detector s. 
(electr.); Prüfer, einfache Vor- 
richtung zur annähernden Unter- 
suchung von Leitungen etc., meist 
mit vorgesetzter näherer Bezeichnung, 
z.B. Leitungs-, Batterieprüfer ; line- 
man's \ , der Leitungsprüfer für Mon- 
teure ; I lock, safety lock, das Sicher- 
heitsschloss. 

detent s., eliek s. der Sperrkegel, die 
Sperrklinke, see also dick; \ lever 
(mach.), der Expansionshebel; (tel. 
app.), der Auslösehebel; | pin, 
der Anhaltestift, Sperrkegel; | rod^ 
die Expansionsstange. 

detent s. (tel. app.), die Auslösung am 
Hughes- Apparate. 

to deviate v. abweichen, ablenken, 
see also to deflecL 

deviation s. die Abweichung, die De- 
viation der Magnetnadel auf eisernen 
Schiffen ; angle of \ , der Ablenkungs- 
winkel. 

deviee s. die Vorrichtung ; safety \ , die 
Sicherung, die Sicherheitsvorrichtung. 

diaeritieal adj. diakritisch. 

diagn^am s. die schematische Dar- 
stellung, die Stromlaufskizze \\ of an 
indicator, das Indikator-Diagramm; 
I of strains, die Kräfte-Darstellung. 

dial s. da»' Zifferblatt; Ip/a^e of a 
watch, das Zifferblatt j | telegraph, 
I Instrument, der Zeigertelegraph ; 
telegraph \ , das Zifferblatt des 

- Zeigertelegraphen. 

diamagnetie adj. diamagnetisch. 

diamagnetism s. der Diamagnetismus. 

diapason s. electric \ , die elektrische 
Stimmgabel. 
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diaphpagrm s. .die Scheidewand, das 
Diaphragma, die Membran, z. B. die 
Sprechplatte des Telephons; metal- 
hc I , das düniie Metallplättchen; 
porQUS I , die jporöse Scheidewand; 
vibrating \ , die Membran, Schall-, 
Sprechplatte. 

to die out V. absterben, abklingen, 
schwächer werden und vergehen (von 
elektr. Wellen). 

dieleetrie adj . nichtieitend, dielektrisch ; 
I capacity or \ constant, die Dielek- 
trizitätskonstante ; \polarisationy die 
dielektrische Polarisation ; \resistance, 
der Widerstand gegen das Durch- 
schlagen. 

dieleetrie s. das Dielektrikum. 

differenee s. der Unterschied, die 
Differenz; \ of phase, die Phasen- 
verschiebung; I of Potentials (el.), 
die Poteütialdifferenz. 

diflferential; I arc ZamOtdieDifferential- 
lam^e; | coil, die Differentialspule; 
I coil and plunger,. Differential- 
spulen, welche entgegengesetzt auf 
einen Eisenkern wirken; | galvano- 
meter, das Differential-Galvanometer; 
\methodj \principle, die Diffe- 
rential-Methode, -Schaltung; | relay, 
das Differential-Relais; I thermo-elec- 
iric pilCf das Differentialelektro- 
thermometer; | mwdmö', die Differen- 
tialwicklung. 

diffusion s. die Diffusion; | of liquids 
(electr.), d^r Austausch der Flüssig- 
keiten in der galvanischen Batterie. 

dimensions s. pl. ofunits (electr.), die 
Dimensionen der elektrischen Ein- 
heiten. 

to dimiiüsh v. vermindern, verjüngen, 
verkleinem, schwächer werden, ab- 
nehmen; I the batttry etc. (electr.), 
die Batterie etc. verkleinem; | the 
load bearing on the poles (el. 
constr.), das Gestänge entlasten. 

dimmed adj. angelaufen, matt. ' 

dimmer s. wörtl. Verdunkler, der Strom- 
dämpfer. 

dip s., die Abdachung, der Fall; | of 
the magnetic needle, die Inklination 
der Magnetnadel. 

dip s. (el. conStr.), der Durchhang fteT : 
'Leitungsdrahtes, die Pfeilhöhe. w»>^ 

to dip V. abbeizen, blank beizen. jT 

dipping s. 1. das Abbrennen duf*^ 
Eintauchen in . die Brenne ; 2. w 
Herstellung eines Metallüberzu,'- 
durch Eintauchen in ein Bad. 
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} dippingr needle s. die Neigungsnadel, 
I das Inklinatorium. 

direet adj. direkt, gerade, | com- 
munication, see communication; 
I coupling , die direkte Kupp- 
lung; I currentj der Gleichstrom; 
' I inkwriter (teli), der Normal -Farb- 
schreiber. 

direetlng farce of the earth, of the 
magnety bossin (electr.), die Richt- 
kraft der Erde, des Magnets; | mag- 
net, der Richtmagnet. 

dipection s. die Richtung, Führung, 
Verwaltung, Verfügung; | o f the cur- 
rent (electr.), die Stromrichtung. 

directive adj.Richtung gebend,richtend ; 
I power, die Richtkraft. 

disc s. die Scheibe; | armature, der 
Scheibenanker. 

diseharge s. (electr.), die Entladung, 
atmospheric \ , die atmosphärische 
Entladung; brush or conveetive or 
glow or quiet or silent | , die stille, 
dießüschelentladung; conauctive | , 
die leitende Entladung; continued \ , 
die beständige, ununterbrochene Ent- 
ladung; dark \ , die dunkle Ent- 
ladung; disruptive \ , die Funken- 
entladung; electric \ , die elektrische 
^nt\2i^yx\ig\gradual or successive \ , 
die allmähliche Entladung; instan- 
taneous | j die augenblickliche Ent- 
ladung; mtermittent | , . intermit- 
tirende Entladung; lateral \ , die 
Seiten -Entladung; lightning \ , der 
Blitzschlag; oscillatory | , die os- 
zillirende Entladung; secondary \ , 
die Nebenentladun^; silent | , see 
brush I ; slow \ ^ die langsame Ent- 
ladung \spark I , die Funkenentladung ; 
kurz: Fimken; surging \ see oscil- 
latory |. 
diseharge key s. der Entladeschlüssel. 

to diseharge (electr.), entladen; \ an 
accumulator^ cable etc. (el.), einen 
Akkumulator, ein Kabel etc. entladen; 
I by sttccessive contacts, \ succes- 
sively, allmählich entladen; | instan- 
taneotcsly, augenblicklich entladen. 

'Jjjgeharger s. (electr. phys.), der Ent- 
j{,vder. Funkenzieher; liahtning \ , 
. j), er Blitzableiter; rarefied air light- 
]^hing I , vacuum protector , der 
g(,;'"atuum- Blitzableiter; plate \ , der 
p blatten -Blitzableiter; point \ , der 
^^Ijpitzenblitzableiter; universal \ or 
Witenley's \ , Henley's Entlader. 



diseharging battery (electr.), die Ent- 
ladungs-Batterie; I currentj der Ent- 
ladungsstrom ; {curvCj die Entladungs- 
kurve; I Ä;ey, der Entladungsschlüsse], 
die Entladungstaste; | rodor \ tongs, 
der Entlader; | tube, die Entladungs- 
röhre. 

to dlseonneet V. (tel.), eine Verbindung 
aufheben. 

diseonneetion s. (electr.), die Unter- 
brechung, die Abschaltung; inter- 
mittent \ , partial \ , die zeitweise 
Unterbrechung; total \ , die voll- 
ständige, dauernde Unterbrechung. 

diserepaney in the number ofwords 
s. (tel.), die Differenz, die Verschieden- 
heit in der Wortzahl. 

dissimulated adj. (electr.), gebunden; 
I electricity. bound electridty, die 
gebundene Elektrizität. 

dissipation s. (electr.), of electricity, 
electric | in the air, die elektrische 
Ausströmung, Zerstreuung in die Luft. 

dissoeiation s. die Dissociation. 

distanee s. die Entfernung, der Ab- 
stand, Z^dschenraum; | interval 
between two poles (el. constr.), das 
Intervall, der Abstand zwischen zwei' 
Stangen ; lona \ telephony, das Tele- 
phoniren auf weite Entfernungen; ' 
striking \ , sparking \ , explosive \ , 
(electr.), die Schlagweite des elek- 
trischen Funkens. 

distanee testing s. (electr., tel.), die 
Bestimmung^ der Lage (die Ein- 
grenzung) eines Fehlers durch Messung. 

distortion s. die Verdrehung, Ver- 
schiebung, Veränderung der Form; 
\of field, die Veränderung der Ge- 
stalt des Feldes. 

to distribute v. vertheilen. 

distribüting adj. Vertheilungs- ; | boxj 
der Verbindungs- oder Vertheilungs- 
kasten in Leitungsanlagen. 

distribution s. die Vertheilung; | of 
mäterials (el. constr.), die Vertheilung 
der Baumaterialien; list o/'Kel.constr.), 
die Vertheilungsliste; plan o/'Kel. 
constr.), der Vertheilungsplan. 

distribution s. of Charge, die Ver- 
theilung der Ladung; of electricity, 
die Elektrizitäts- Vertheilung; elec- 
tric I , die elektrische Vertheilung. 

distributor s. (electr., tel.), der Ver- 
theiler, Distributeur, die Vertheiler- 
scheibe, der Strom vertheiler. 
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disturbanee s., perturbation s. die 
Störung: atmospheric \ 8, die atmo- 
sphäriscnen Störungen: ma^we^zc | 8, 
pl. die magnetischen Störungen; in- 
atietive I (el.), die störende Wirkung 
der Induktion. 

diumal adj. täglich; | variation8, die 
täglichen Abweichungen (der Magnet- 
nadel). 

divisibllity s. die Theilbarkeit; | of 
current or light (elA die Theilbar- 
keit des elektrischen Lichtes. 

division s. die Theilung, Vertheilung, 
die Abtheilung; | of a dial in8trvr 
menty das Zeichenfeld beim Zeiger- 
apparat. 

door opener s. der Thtiröffner. 

dosage s. die Dosirung (des Stromes; 
el.-med. Ausdruck). 

dot s. der Punkt (der Morseschrift); 
I 8 and da8hes s. pl , die Punkte 
und Striche des Morse -Alphabets. 

double bell, \ eup insulator (el. 
constr.). die Doppel^locke; | hinding 
screw (el. constr.), me Doppelklemme; 
I brücket, 8ee brächet; \ break 
svritch; der Ausschalter mit zwei 
Unterbrechungsstellen; | carbon arc 
lamp, die Bogenlampe mit 2 Kohlen- 
paaren; I contact key, der Doppel- 
kontaktschlüssel; I fluid theory. die 
dualistische Theorie (der Elektrizität ; 
I fluid cellj das Element mit 2 Flüssig- 
keiten; I magnetic circuit s. der 
doppelte magnetische Kreis; | needle 
telegraph, der Doppelnadel -Tele- 
graph: I plug or wedge s. der 
Doppelkontaktstöpsel; | pole (el. con- 
str.), die Doppelstange ; | pole switch, 
der zweipolige oder bipolare Aus- 
schalter; I 8et of pole8 (el. con- 
str.), das Donpelgestänge; | stroke 
bell, see belt; | 8tyle apparatus 
(tel.), der Doppelstift- Apparat, Doppel- 
schreiber; I tapper key, der Doppel- 
taster; I ^owcÄ, der Doppelstrich (beim 
Magnetisiren); | trolley, die doppelte 
Kontaktrolle; wedge, see \plug, 

doubler: s. Bennet' 8 \ (electr.), der 
Duplikator, Doppelelektrophor. 

dowel s., dowling pin s. (techn.), der 
Dübel, Holzdübel. 

d. p. abbrev. forpotentialdifference, 

drag s., der Zug, welcher im magnet. 
Felde auf den umlaufenden Anker 
ausgeübt wird. 

to drag V. (cables) = to draw in, 
einziehen (Kabel in ein Rohr). 



to draw v. zeichnen; ziehen; | oui 
the wire, ausstrecken, ausziehen 
den Draht ausrecken, strecken. 

draw box, test box, testing ho^t (el 
constr.), der Kabel - Untersuchungs 
brunnen; \pipe{^\ constr.) die Kabel 
röhre, das Kohr fiir elektrische Kabel 
I pole, 8tretching pole (el. constr ) 
die Stange für Abspann-Isoktoren. 

drawer s. die Schublade, das Schub 
fach; I (tel. app.), derUntersetzkaster 

drawing rod, tie rod (tel. app. 

die Aufzieh-, Zugstange. 
drawn vrire s., der gezogene Draht. 
dreh- Strom s. (front the German 

der Drehstrom. 

to dress v. (techn.), gerade machei 
richten.; \ the pole8 (el. constr.), d 
Stangen richten, 

drift s. das Abtreiben ; [ of the cab 
(el. constr.), der Abtrieb des Kabel 

drip loop s., die Abtropfschleife^ a 
wärts gehende Biegung der Leitui 
bei der Einführung in ein Gebäud 

to drive v. (el. constr.), treiben, A 
trift haben. 

driving horhs s.^1., die Vorsprünge i 
Anker zur Befestigung der Windung^ 

drop s. (electr.), die Fallscheibe, Fa 
klappe ; annunciator | , das Ff 
tableau; automatic] , der selb 
thätige Falljanterbrecher ; calting 
die Äruf klappe. 

drum s. die Trommel, Rolle; of mc 
spring (tel. app.), das Federgehäi 
die Federtrommel. 

drum: coiling \ , wire j , winding 
die Drahttrommel. 

drum armature s. cylinder arr 
ture, der Trommelanker. 

dry battery s. das Trockenelemei 

dry pile, Zamboni's | s. die Zamb< 
sehe Säule. 

duet s. das Leitungsrohr bei Führ 
von Leitungen durch unterirrli, 
Kanäle. f^atio 

duplex adj. Duplex-, | bridX^ 
graph, das Doppelsprechen 3[ J^i 
Brückenmethode; | aifferentio[^^^ 
graph, das Doppelsprechen naj i 
Differentialmethode. V 

duplex telegraphy s. das tele^I 
sehe Gegensprechen, die gleichzi 
Beförderung zweier Telegramn! 
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entgegengesetztem Sinne auf der- 
sell^n Leitung. 

I dyne s. (el.), die Krafteinlieit, das Dyn. 
dynamie adj., dynamieal, dynamisch; 
I electricuy, die dynamische oder 
galvanische Elektrizität. 

i dynamie : electro \ ^ elektrodynamisch. 

dynamies s. pl. die Dynamik; elec- 
tro], die Elektrodynamik. 

dynamo s. ahbrev, for dynamo-elec- 
tric machine s. die Dynamo oder 
Dynamomaschine, ebenfalls abgek. f. 
dynamoelektrische Maschine ; Com- 
pound \ , die Verbund-, Compöund- 
maschine; direct current \ , die 
Gleichstrommaschine; disc \ , die 
Scheibenankermaschine ; electro-pla- 
ting I , die Dynamo für galvanische 

* Zwecke; egwaZi2;mflr I , die Ausgleich- 
maschine; far leading \ , die Fern- 

^ leitungsmaschine ; interior pole 1 , 

' die Iimenpolmaschine; irön clad \ , 
die Dynamomaschine, deren Pole 
innerhalb eines Eisenmantels liegen 

■ wie z. B. bei der Lahmeyermaschine ; 

■ ein besonderer deutscher Ausdruck 
- fehlt; motor \ , der Gleichstrom- 
transformator, Umformer; multipo- 

[ö lar I , die mehrpolige Dynamo ; nonr 

n polar I , die pollose Dynamo (von 
Forbes) ; . open coil \ , die Dynamo 

J' mit getrennten Spulen; overtype \ , 

'j die Dynamo mit oberständigem Anker ; 

"i ring | , die Maschine mit ringförmigem 
Magnet ; seif exciting j , die selbst- 
erregende Dynamomaschine ; separate 

'• Circuit I , die Dynamo mit getrennten 

1^* Erregungsspulen; separately exci- 
ted I , die Dynamo, deren Feldmagnete 

I • durch eine besondere Maschine erregt 
werden; series \ , die Hauptschlüss- 

„(^ maschine; Shunt | , die Nebenschluss- 
maschine; Single coil | , die Dynamo 
mit einer Feldmagnetspule; unipo- 

1^ lar I , die Unipolarmaschine. 

^oilynamometer s. das Dynamometer; 
der Kraftmesser; electro \ , dasElek- 

f, trodynamometer. 



Ih 8. (electr., tel.), die Erde; das 
. D'j/Srt wird von den engl. Elektro- 
LB'Äiinikern in ähnlicher Weise* als 
UsCf'&ze Bezeichnung gebraucht wie 
l^ofin den deutschen; | coil, der Erd- 
b'^.duktor; | connection, see connec- 
nmf ton; \ currents, terrestrial cur- 



rents, Erdströme; | fault, der Erd- 
fehler; I magnetism, terrestrial 
magnetism, der Erdmagnetismus; 
I pipe, das Erdrohr; [plate, ground 
platCf die Erdplatte ; | plate current, 
see current; \ re^wrw, die Erdleitung; 
I wire, ground wire (electr.). der 
Erddraht, die Erdleitung; dead \ , so- 
lid I , total I , der vollständige Erd- 
schluss ;par^iaZ | , der unvollständige 
Erdschluss; sudnging \ , der inter- 
mittirende Erdschluss , wenn z. B. ein 
Draht. durch Wind bewegt hin und 
her schwingt und dabei zeitweilig 
mit der Erde in leitende Berührung 
kommt. 

earth: to put to, an Erde legen; 
to connect to \ , to make \ , to 
ground (electr.), mit der Erde ver- 
binden. 

ebonite s. das Ebonit, der Hartgummi. 

eddy currents s. pl. die Foucault'schen 
. Ströme. 

effeet s. die Wirkung, die Erscheinung, 
der Vorgang. 

effteieney s. (mach.), der Wirkungs- 
grad, der Nutzeffekt ; commercial | , 
der praktische Nutzeffekt, electric \ 
or gross I or intrinsic \ , der elek- 
trische Wirkungsgrad; net \ syn. 
commercial I ; \of an apparatus, 
die Leistungsfähigkeit eines Appara- 
tes; I of a locomotive, die Leistungs- 
fähigkeit einer Lokomotive. 

effloreseenee s., die trockenen Salz- 
massen , welche durch Aufwärts- 
kriechen von Salzlösungen in einem 
Gefäss und nachfolgendes Verdunsten 
der Feuchtigkeit entstehen. 

eftiuviams.fsaid offrictional electri- 
dty): electric \ , die stille elek- 
. trische Entladung. 

efflnx s. (electr.), die Ausströmung; 
point of\ , der Ausströmungspunkt. 

egg: ^.electrical \ or philosopher' s \ 

das elektrische Ei. 

eider s. das HoUunderholz, Fliederholz ; 
'\pith, das Hollundermark; I joiYÄ 
oall s. das Kügelchen aus HoUunder- 
mark. 

eleetrie s. (phys.), der durch Reiben 
elektrisirbare Körper, der Nichtleiter 
(nach Gilbert 's Anschauungen); non-\, 
der durch Reiben nicht elektrisirbare 

, Körper, der Leiter (nach Gilbert's 
Anschauungen). 



. electric 

electrie adj., eleetrieal adj. (electr.), 
elektrisch. Der Unterschied zwischen 
electric und eleclrical ist nicht ganz 
leicht zu bestimmen. Der erstere 
Ausdruck dient für die nähere Be- ' 
Ziehung zur Elektrizität und deckt 
sich ziemlich mit unserem „elektrisch", 
während eleetrical für die weitere 
Beziehung gebraucht wird und an- 
nähernd unßerem „Elektro- oder Elek- 

■ tricitäts- entspricht, wo an Stelle 
dessen das Beiwort „elektrisch" nicht 
gesetzt werden kann, z. B. in Elektro- 
fiigenieur (engl, eleetrical engineer); 
electric adj ; | energy, die elektrische 
Energie; | excitement, die Elektrizi- 
täts- Entwicklung; | lighting . die 
elektrische Beleuchtung; | machine, 
die Elektrisir-Maschine ; | meter, der 
Elektrizitätszähler, der elektrische 
Verbrauchsmesser; | motor, der elek- 
trische Motor, der Elektromotor ; | Os- 
mose, die elektrische Endosmose; 
I storm, das elektrische Gewitter, 
starke elektrische Erdströmungen ; 
I work, die elektrische Arbeit. 

eleetrieian s. der Elektriker, Elektro- 
techniker. 

electpicity s. die Elektrizität; arti- 
mal I , die thierische Elektrizität; 
atmospherical \ , see atmqspheri- 
cal; oound ) , see dissinituated ; 
contact \ , die Kontaktelektrizität; 
dissimulated | , see dissimulated; 
dynamical \ .see dynam,ic; fric- 
tional I , die Keibungs- Elektrizität; 
induced \ , die Induktions-Elektrizi- 
tät ; magneto- . , die Magneto-Elek- 
trizität; negative \ , die negative, 
die Harz-Elektrizität ; positive | , die 
positive Elektrizität; resinous \ , die 
Harz - Elektrizität ; statte \ , die sta- 
tische, ruhende Elektrizität ; thermo \ , 
die Thermo-Elektrizität ; vitreotis \ , 
die Glas-Elektrizität ; voltaic \ ^ gal- 
vanism , die Volta - Elektrizität ; 
Berührungs-Elektrizität. 

eleetricity by contact, see contact \ ; 
in motion, see dynamic eleetricity 
under dynamic; \ of the opposite 
name or kind, die ungleichnamige 
Elektrizität; | of the same name 
or kind, die gleichnamige Elektrizi- 
tät; I o/^Äwwaers^orm, die Gewitter- 
Elektrizität. 

eleetries s. Stoffe, welche durch Reiben 
elektrisch werden, welche Eigenschaft 
Gilbert, von dem der Ausdruck her- 
rührt, nur an Nichtleitern kannte. 
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eleetrifieation s die Elektrisirung; 
I by cleavagCy Elektrisinmg, die bei 
der Spaltung von Stoffen auftritt; 
I by pressure, Elektrisirung durch 
Druck. 

eleetrifieation s. die Elektrisirung 
des menschlichen Körpers (el.-med. 
Ausdr.) 

eleetrified adj. elektrisirt. 

to eleetrify v., to eleetrize v. elek- 
trisiren, elektrisch machen. 

eleetro-cÄemwjaZadj. elektrochemisch ; 
I chemistry s. die Elektrochemie; 
I deposit s. der galvanische Nieder- 
schlag; I deposited adj., galvanisch 
gefallt , niedergeschlagen; | deposi- 
tion s., die Erzeugung galvanischer 
Niederschläge | dynamic didj., see dy 
namic; \ aynamics s. pl. see dy- 
namics; \ dynamometer, see dy- 
namometer; \ harmonic appara- 
tus s. der elektroharmonische Apparat ; 
I metallurgy s. die Elektrometal 
lurffie; i we^ra^iveadj-elektro-negativ 
\plating s. die galvanische Vei 
silberung, Vergoldung u. s. w.;*| po 
sitive adj. elektro-positiv. 

eleetroeultupe s. die Elektrokultur 
Anwendung der ELzur Beschleunigung 
u. s. w. des Wachsthums von Pflanzen 

eleetrode die Elektrode ; der Ausdrucl 
wird englisch wie deutsch in gleiche 
Verwendung benutzt; battery | , di 
Batterie -filektrode; carbon | , di 
Kohlen - Elektrode ; negative \ se 
kathode; positive \ see anode ; in 
different, die indifferente Elektrode 
nonrpolarizable \ , die unpolarisri 
bare Elektrode; soluble \ , die Lc 
sungs - Elektrode ; therapeutic \ , di 
elektromedizinische Elektrode. 

eleetrolier s. der Beleuchtungskörpe 
für elektrische Lampen. 

eleetrolysis s. die Elektrolyse, Ze: 
Setzung durch den elektrischen Stror 

eleetrolyte s. der Elektrolyt. 

eleetPOlytical adj. elektrolytisch. 

to* eleetrolyze v. durch elektrische 
Strom zersetzen, elektrolysiren. peil 

eleetro-magnet s. der Elektrom;^**^,"! 
annular | , der Ring - El. - M\ J " 
bar I , der Stab - El. - Magnet i 
cular I , annular; \ clubt^^ 
or hinged \ , hufeisenförm. 
Magnet, bei welchem nur 
Schenkel bewickelt ist; fiele 
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der Feldelektromaffnet; horseshoe \ , 
der Hufeisen -Elektromagnet; arm 
or leg ofa horseshoe \ .der Schenkel 
eines hufeisenförmigen Elektro -Mag- 
net«; Hughes' \ , der Hughes-Elek- 
tromagnet; long ränge \ , der Elek- 
tromagnet, dessen Anziehung für eine 
grössere Strecke konstant ist; one 
coil I , der Elektromagnet mit einer 
Spule ; one legged \ ' der Elektro- 
magnet mit einem Schenkel \plunger |, 
der Elektromagnet, dessen Kern von 
der Spule eingezogen wird; polari- 
zed I j der polarisirte Elektromagnet ; 
'surgtcal \ , der Augenmagnet (zum 
Entfernen von Eisensplittern aus dem 
Auge). 

eleetromagnetie adj. elektromagne- 
tisch; I machine, die elektromagne- 
tische Maschine ; | ringing appara- 
ttis (railw.), das Läutewerk. 

eleetromagnetism s. der Elektro- 
magnetismus. 

eleetro - meehanieal adj. elektro- 
mechanisch. 

eleetro - medieal adj., elektrömedizi- 
nisch. 

eleetrometer s. das Elektrometer; ab- 
solute I , das absolute Elektrometer; 
attracted disc i , das Scheihenelek- 
trometer; | capillary \ ,dasKapillar- 
Elektrometer; Hentey's | , Henley's 
Quadrant; Lane's | , Lane's Elektro- 
meter; Pe/^zer'sl, das Peltier'sche 
Elektrometer ; Thomson' s Qua- 
drant I , das Thomson'sche Quadrant- 
Elektrometer ; weight \ see abso- 
lute I , die elektrometrische Waage. 

eleetrometer grauge s. das Aichungs- 
elektrometer. 

eleetro-motive /brce s.jfE MF), die 
elektromotorische Kraft (E M K) ; coun- 
ter I , ^die gegenelektromotorische 
Kraft; impressed | , die Klemmen- 
spannung; oscillatory \ , die oscil- 
hrende E M K. 

electro-motive adj. elektromotorisch; 
I Potential difference,dieS^a.nn\mgs- 

' differenz ; | series , die Spannungs- 

4jf«tro-motor s. der Elektromotor, 
I>u Ar elektrische Motor. 
B'cj^ron s., eleetrum s. der Bernstein. 
^™tro-optics s.. die elektro-optischen 
'OjÄrscheinungen oezw. Gesetze. 
^^•etrophorus s. der Elektrophor. 



eleetroplating s. die Herstellung galr 
vanischer Niederschläge. 

eleetroseope s. das Elektroskop; 
Bohnenberg er' s \ , Bohnenberger's 
Mektro&lio^,condensing \ , das Elek- 
troskop mit Kondensator ; gold leaf \ , 
das Groldhlatt - Elektroskop ; pith 
ball I ,dasHollundermarkkugel-Elek- 
troskop. 

eleetroseopie adj. elektroskopisch. 

eleetrostatie adj. elektrostatisch. 

eleetrostaties s pl. die Elektrostatik. 

eleetroteehnies s. die Elektrotechnik. 

electro-therapy s. electro-therapeu- 
ticSj die Elektrotherapeutik, Elektro- 
therapie. 

eleetro-thermal adj. elektrothermisch ; 
I equivalent, das elektrothermische 
Aequivalent! 

eleetrothermometer s. das elektrische 
Thermometer. 

eleetrotype s. das Galvano. 

element s., l. (ehem.) das Element. 
2. (elektr.) cell or a qalvanic 
battery, die Elektrode eines gal- 
vanischen Elementes; der Engländer 
braucht das Wort element nicht wie 
wir für die einzelne Zelle, sondern 
für die Elektrode eines Elementes. 
Unser Wort „Element" wird im 
Englischen durch y,cell" oder für 

fewöhnlich als totum pro parte durch 
attery wiedergegeben; see also 
battery; \ of a battery cell , die 
. Elektrode eines Elementes ; negative, 
positive I , die negative, positive 
Elektrode. 

elohgation s. of a wire at breaking^ 
die Längenausdehnung eines Drahtes 
bis zum Bruch. 

elongation s., throw s. der Anschlag 
(der Magnetnadel im Galvanometer). 

to emanate v. ausfliessen, herrühren, 
ausströmen. 

embosser s. Morse- [ , embossing in- 
strumenta der Reliefschreiber. 

E M F, abbrev, for electro-motive 
force^ E M K . Abkürz, t elektro- 
motorische Krart. 

end: small \ , top ofpole(e\. constr.), 
das Zopfende der Stange. 

end = pole of magnetic needle; 
marked ' , das bezeichnete Ende der 
Magnetnadel, Nordpol ; unmarked \ , 
der Südt)ol der Magnetnadel. 
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i^nd-on method s. die erste Hanptlage 
des Magnets (]bei Bestimmung der 
Horizontalintensität des Erdmagnetis- 
mus). 

endosmoses. die Endosmose ;eZ6c^rtc | , 
see electric osmose, 

energy s. die Energie; conservation 
of\^ die Erhaltung der Kraft; elec- 
tric I j die elektrische Energie; 
kinehc | , die kinetische Energie; me- 
chanical \ ^ die mechanische Energie ; 
molar \ , die Massen-Energie ; mole- 
cular \ j die Molekular - Energie ; 
radiant | , die strahlende Energie; 
thermal \ , die thermische Energie. 

energry meters. der Wattstundenzähler. 

to engagre V. (mach., mech., electr.), 
in Gang, in Bewegung setzen, ein- 
greifen lassen; | and to disengage, 
ein- und ausrücken. 

engrine s., machine s. die .Maschine, 
das Triebwerk. 

engine room^ | hotise, das Maschinen- 
haus. 

engfineer s. der Ingenieur. 

enquiry s. see inquiry, 

entropy s* die Entropie. 

equalizer s. der Ausgleicher, Aus- 
gleichs-; I feeder, die Ausgleichs- 
leitung. 

equatOF s. der Aequatbr, Gleicher; 

m,agnetic \ , aclirdc line, line of 

no dip (electrj, der magnetische 

Aequator, der üidifferenzpunkt , die 

neutrale Linie. 

to equip v. ein Amt ausrüsten. 

equipment s. die Ausrüstung. 

equipotential adj. äquipotential. 

equivalent adj. gleichwerthig; | con- 
ductor s. die Leiter von gleichem 
Widerstände; | ^ms^awce, der gleich- 
werthige Wicfcerstand. 

equivalent s. das Aequivalent; Chemi- 
cal I , das chemische Aequivalent; 

. electro - chemical \ , das elektro- 
chemische Aequivalent; electro-ther- 
mal, das elektrothermische Aequi- 
valent; Joule' s I , das mechanische 
Aequivalent; thermo - chemical \ , 
das thermochem'ische Aequivalent ; 
ivater \ , das kalorimetrische Aequi- 
valent. 

to ereet v. poles (el. constr.), Stangen 
aufstellen; | the wire (el. constr.), 
den Draht auf die Stangen aufbringen 
oder auflegen. 



ereetion s. (el. constr.), die Aufstellung 
der Stangen. 

erg s. (electr.), das Erg, die Einheit 
für die Arbeit; | meter, der Ver- 
brauchsmesser; I 'ten 10 Meg-Erg: 

escape s. das Entweichen, die Ent- 
weichung (von Dampf) ; | (electr:), der 
NebenscMuss. 

to escape v. (mach, electr.), entweichen 
(von Dampf, Elektr.). 

essential adj. wesentlich; | resistance, 
der innere Widerstand. 

to establish v. einrichten, aufstellen; 

V electric connections, elektiische 
erbindung herstellen. 

ether s. der Aether. 

evaporation« s. electric, die elek- 
trische Verdampfung. 

exchange s. der Tausch, die Aus- 
wechslung ; telephone \ , das tele- 
phonische Vermittlungsamt. 

excitation s. die Erregung, 

exciter s. (electr.) or rubber s. der 
Reiber, das Reibzeug; die erregende, 
d. h.* für die Erregung der Feld- 
magnete einer anderen Dynamo 
dienende Maschine. 

exciting adj. erregend; | soltUionSj 
exdtants, die erregenden Flüssig- 
keiten; I plate, die Erregerplatte. 

to exhaust v. ausblasen, aussaugen, 
entleeren; 1 c/ air^ luftleer pumpen, 
auspumpen. 

exhausted adj., void of aip, luftleer. 

expansions s. pl. linear | , die 
lineare Längen -Ausdehnung des Ge- 
leises durch die Temperatur. 

expenses s. pl. working \ y\ öf wor- 
king^ die Betriebskosten. 

experiment s. der Versuch. 

exploder s. mine \ (electr.), der Minen- 
zünder. 

explosive distance s. die Schlagweite. 

extensions.po/ar | ypolepiece,polar 
tipy der Polschuh. 

external adj .äussere; | charorcteristic, 
die äussere Charakteristik, Klemmen-" 
spannungskurve;.! c^>c^^^^,der äussere 
Stromkreis; | resistance, der äussere 
oder Aussenwiderstand. 

extra current (electr.), der Extrastrom. 
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f F. 

^ faesimile telegraph s., pantelegraph 
■^ . s. der Kopirtelegraph. 

faetor s. der Faktor ; armature \ , die 
Zahl der Ankerdrähte. 

faetory s. die Fabrik, Werkstatt; 
Handelsniederlassung. 

fagrot s./ faggot s. das Eeisigbündel, 

Holzbündel ; | of vnres for the core 

'^ ofan electromagnet, der aus vielen 

dünnen Eisendrähten bestehende Kern 

einer Drahtrolle. 

fagot : magnetized \ , das magnetische 
^ Magazin: see also Compound mag- 
net unaer Compound, 

to fall V. (tel.), ausbleiben (von den 
Morsezeichen gesagt). 

fall 8. of Potential, das Gefälle des 
Potentials, der Spannungsabfall. 

farad s, the unit of the electric 
capacitv, das Farad, die Einheit der 
elektrischen Kapazität, Ladungsein- 
heit ; mega | , das Megafarad ; micro \ , 
^ das Mikrofarad. 

^ fast adj. \speed apparatuSj | speed 
telegraphy, der Sdmellschreiber, der 
automatische Apparat, die Schnell- 
telegraphie; | type transmitter, der 
Typenschnellschreiber. 

fault s. der Fehler; | (electr.), der 
Leitungsfehler, die Störung; earth \ , 
der Erdschluss; to localize a \ (el.), 
einen Fehler eingrenzen; to remove 
a I , einen Fehler beseitigen; Jour- 
nal of\8, das Störungstagebuch. 

r^ fault Ander s. das Untersuchungs- 
Galvanometer, see current detector» 

faultless adj. fehlerfrei. 

faulty adj. (techn.), fehlerhaft; a \ wire 
(el. constr.), ein Draht mit Fehler- 
stellen. 

feeder s. die Sj)eiseleitung; negative, 
neutral, positive | ,die — , 0-, -f- 
Leitung eines Dreileiter - Systems ; 
eqtuiltzer \ , die Ausgleichsleitung; 
main or Standard | , die Haupt- 
leitung. 

fibre s. die Fiber, der Faden; | sus-' 
Pension, die Fadenaufhängung. 

field s. das Feld; | of action, der 
Wirkungskreis; electric \ , see elec- 
tric; mapnetic | , das magnetische 
Feld; umt of ma,aneiic \ , die Ein- 
heit des magnetischen Feldes. 



fleld 8. (electr., magn.), das Feld; air\, 
das Luftfeld (Feld, soweit es in Luft 
liegt); Controlling \ , das Kicht- 
feld; deflecting \ , das Ablenkungs- 
feld; distortion of\, die Verschie- 
bung der Kraftlinien im Felde der 
Dynamos; pulsatory \ , das pul- 
sirende Feld; rotating \ , das Dreh-, 
das umlaufende Feld ; stray |., wa^te \ , 
das Streufeld, das aus den streuenden. 
Kraftlinien gebildete'Feld ; uniform \ , 
das gleichförmige Feld. 

fleld battery (tel. mil.), die Feldbatterie; 
I book (el. constr.), das Abpfählbuch; 
I insulator, der Feldisolator; | line, 
die Feldtelegraphen - Linie ; | tele- 
graph, military telegraph, derFeld- 
telegraph ; | telegraph detachment, 
I telegr, train, die Feldtelegraphen- 
Abtheilung; I telegraph' pole r die 
Feldtelegräpnenstange. 

field density s. die Intensität des Feldes. 

fi^d magnet s. der Feldmagnet. 

fleld of foree s. das Kraftlinienfeid, 
kurz: das Feld. 

figure s., diagram s. blank, see 
blank; | blank changing, change 
from letters to figures and siqns 
(tel. app.), see change; \ changmg 
lever (tel. app ), see changing. 

flgure of merit s. die Empfindlichkeits- 
konstante eines Galvanometers. 

filament s. der fadenförmige Körper, 
der Faden, das Filament; carbon \ 
(electr.), die Kohleüfaser der Glüh- 
lampe; papep^.\ , das Päpierfilament 
für Glühlampen. 

ftle dust s., filings s. pL, die Feil- 
späne, der Feilstaub; iron \ dttst, 
iron filings, die Eisenfeilspäne. 

to All V. füllen, anfüllen j | the wire 
(tel), eine Leitung voll in Anspruch 
nehmen, voll ausnutzen. 

■fire alarm s. der Feuermelder. 

flpe s: St.Elmo's | , das St Elms-Feuer. 

fish s : electric | , der elektrische Fisch. 

flshing box s; der Verbindungskasten. 

to fit V. see to erect; \ , anschliessen, 
passen; | dose, dicht anschliessen, 
dicht anschliessend, passend machen; 
I out a pole (el. constr.), eine Stange 
armiren, ausrüsten; | to. anpassen; 
I up (p., railw., tel., t^h.), ein Amt 
ausstatten; see to equip, 

fittings s. pl. die Zubehörtheile, das 
Zubehör für Leitungsanlagen. 
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fixed adj. | material (el. constr.), das 
Füllmaterial (um den Fusspunkt der 
Stange). 

fixiBg screw s. see binding screw 
under binding, 

fiashing s. a) die Funkenbildung am 
Kollektor, b) die bekannte Behand- 
lung des Glünfadens der Glühlampen, 
durch welche ein Kohlenstof&iieder- 
schlag auf demselben hergestellt wird. 
[Der Ausdruck rührt daher, dass 
man bei dem gedachten Verfahren 
anfangs den Strom nicht dauernd, 
sondern in kurzen Stromstössen, welche 
ein jedesmaliges Aufblitzen (fiashing) 
erzeugten, wirken liess.] 

fiashing over s. das üeberspringen von 
Funken von Bürste zu Bürste am 
Kollektor von Hochspannungs - Ma- 
schinen. 

fiats s. die durch die stärkere Ab- 
nutzung zurückstehenden Kollektor- 
streifen. 

fiexible adj. biegsam; | cord, die Lei- 
tuugs - Schnur. 

to fiicker v. (said of electric light), 
flackern. 

fioor push s. der Fussbodenkontakt. 

fiuid s. 2i) die Flüssigkeit, b) das 
Fluidum in der besonderen Bedeutung 
dieses Fremdwortes im Deutschen (z.B. 
ßZ. I ) ; depolarizing \ .die depolari- 
sirenae Flüssigkeit,, aer Depolarisator; 
electric J , das elektrische Fluidum; 
magnehc | , das magnetische Fluidum. 

fiush adj. in gleicher Ebene liegend 
eingelassen; | box s. Verbindungs- 
kasten in unterirdischen Leitungs- 
anlagen, welcher in den Strassenboden 
eingelassen und durch einen abnehm- 
baren Deckel verschlossen ist; I Switch 
S. eingelassener Kontakt, z. B. Thor- 
kontakt, der in die Mauer eingelassen 
ist. 

flux s. (electr.), die Strömung, derFlux; 
magnetic \ , die magnetische Strö- 
mung. 

fiy orfiyer s. electric 1 , das elektrische 
Rädchen (das durch den Rückstoss der 
aus den Spitzen abströmenden Luft 
umgetrieben wird; bekannte Vorrich- 
tung.) 

foliated adj., laminated adj. blätterig, 
schiefrig. 

foot-eandle s. die Fusskerze (die Licht- 
intensität bei 1 NK auf 1 ' engl. Ent- 
fernung. 



foot-pound s. das Fuss-Pfund. 

foot-step 8. bei Dynamomaschinen vom 
Edison - Typ die unmagnetische ^ 
Zwischenplatte zwischen Polschuhen ^ 
und Grundplatte. 

forees. die Kraft; angular \ , axial | , 
torqus, das Örehun^f smoment ; centri- 
fugal I , die Centrifugalkraft; coer- 
cive or coerdtive \ , die Coercitiv- 
kraft; Controlling \ ^ die Richtkraft; 
counter electro-mottve \ , die gegen- 
elektromotorische Kraft; etectro- 
magnetic \ , die elektromagnetische 
Kraft j electro-motive \ , die elektro- 
motonsche Kraft; electrostatic \ , die 
anziehende oder abstossende Kraft ^ 
zwischen zwei elektrischen Massen; 
fieldof\ , das Kraftfeld; linesof\ , 
die Kraftlinien; magnetic | , die 
magnetische Kraft; magneto-mo- 
tive I , die magnetomotorische Kraft ; 
photO' electro-motive \ , die photo- 
elektromotorische Kraft; tubes of\ , 
die Kraftlinienbündel. 

foree de cheval s. die metrische Pferde- 
kraft (=75 Meterkilogramm in einer 
Sekunde). 4 

fork s. die Gabel, (electr.), die Strom- " 
theilung, Stromverzweigung; | for 
carry ing the needle (electr.),. das 
Schiffchen zum Festlegen der Galvano- 
metemadel. • 

forked cipcuits s. die Stromverzwei- 
gungen. 

forming s. die Formirung (der Akkumu- 
latorenplatten). 

Foueault eurrents s. pl. syn, eddy, 
local, parasitical currents, Fou- 

cault'sche Ströme. • 

frame s.der Rahmen, die Grundplatte 
der Dynamomaschine; resistanöe | , 
der Rheostat. 

free adj. frei; | chargCj die freie La- 
dung; I magnetism, der freie Magne- 
tismus. 

frequency s. die Frequenz, Schwing- 
ungszahl , Periodizität [die Hälfte 
der Wechselzahl] high | , die hohe 
Schwingungszahl. 

frictional adj. electridty, dieReibungs- 
Elektrizität; | electric machine, die 
Reibungselektrisirmaschine. 

frog: rheoscopic \ s. or galvano- 
scopic I das Froschgalvanoskop oder 
auch das bekannt^ Experiment mit 
Froschschenkeln. 
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falminating pane s. die Franklin'sche 
Tafel. 

fumaee s. electricy der elektrische 
Schmelzofen. 

to fornish v. with smt, mit etwas 
versehen. 

ftise s. a) der Zünder, b) die Ab- 
schmelzsicherunff ; incanaeseent \ 
(electr.), der (jlühzünder: safety \ , 
Abschmelzsicherung ; Ä'^a^Äam'«e/ec- 
tric I , der Statham- Zünder. 

fuse bloek s. safety cut outj safety 

fuse, die Abschmelzsicherung. 
. füse board s. die Tafel mit einer An- 
zahl Abschmelzsicherangen. 

fuse box s. die Dose, der Kasten, in 
welchem der Abschmelzstreifen einer 
Sicherung angebracht ist. 

fuse link s. der Abschmelzstreifen. 



G. 

galvanle, voltaic adj. galvanisch; 
I battery, die galvanische Batterie, 
das galvanische Element; | cell, das 
galvanische Element; | polarization, 
die galvanische Polarisation. 

galvanism s. der Galvanismus. 

galvanization s. a) die Herstellung 
eines galvanischen Niederschlages ; 
b) die Galvanisation, d. h. Anwendung 
des galvanischen Stromes für elektro- 
toedizinische Zwecke. 

to galvanlze v. galvanisiren. 

galvanized adj. galvanisirt; | iron s., 
gfalvanisirtes Eisen ^durch Eintauchen 
in geschmolzenes Zink). 

galvano - cautery & die ^alvano- 
kaustische Behandlung. 

galvanometer s.* das Galvanometer; 
absolute \ , das absolute Galvano- 
meter ; aperiodic I or dead beat | , 
das aperiodische Galvanometer; asta- 
tic, das astatische Galvanometer; 
ballisticl , das ballistische Galvano- 
meter ;d^/7erento/ I ,das Differential- 
Galvanometer ; direct reading \ , das 
Galvanometer mit direkter Ablesung ; 
marine \ , das Marine-Gulvanometer ; 
mirror or reflecting \ , das Spiegel- 
Gral vanometer; Shunt I , das Galvano- 
meterr mit Zweigwiderstand; sine \ , 
die Sinusbussole ; tangent \ , die Tan- 
gentenbussole; torsion \ , das Tor- 
sions -Galvanometer; vertical \ , das 
Vertikal - (Galvanometer. 

Saok, Wörterbuch. 



galvanometer eonstant s. die Gal- 
vanometer-Konstante. 

gralvano-plasties s. pl. die Galvano« 
plastik. 

galvanoscope 8. das Galvanoskop; 
horizontal \ , vertical \ , das hori- 
zontale, vertikale Galvanoskop; por» 
tative I , das Tascheng^lvanoskop, der 
Leitungs- oder Batterieprüfer. 

gras battery s. die Gasbatterie (Grove's). 

gassing s. die Gusentwicklung der 
Akkumulatoren. 

gas voltameter s. dasWasser(volumen-) 
Voltameter. 

gauge 8. das Aichmaass, die Lehre; 
battery \ , der Batterieprüfer; elec- 
trometer \ ,dasAichungselektrometer. 

to gauge V. aichen. 

gear s. das Getriebe, das Triebwerk; 
bevel I , bevelled | , die konische 
ZahnradübertragTinff, das Kegelräder- 
paar; cylindricat 1 , right \ or 
spur I j die cylindrische Verzahnune ; 
reverstng \ , die Umsteuerung j tooth- 
ed I , das Zahnräderwerk; t?» | , in 
Verbindung, eingerückt; out of\ , 
ausser Verbindung, ausgerückt; to 
throw into \ , einrücken; to throw 
' out of\ , ausrücken. 

to gear v. together, to be in gear 

eingreifen (von Zahnrädern); to put 
in gear \ , eingreifen lassen. 

gearings s. pL of worm and worm 
wheel, das Zahnrad mit Schraube 
ohne Ende. 

Geissler tubes s.pLGeissler'sche Röhren. 

to generate V. erzeugen. 

generating adj. erzeugend, Erzeu- 
gungs- ; I plate \ s. = positive plate 
«. s= positive Clement s. die Lösungs- 
elektrode eines galvanischen Elements ; 
I plant s. die Erzeugungsstätte. 

generator s. der Erzeuger; current \ , 
der Stromerzeuger, die Dynamo- 
maschine; seconaary \ , das Secundär- 
element. 

Oerman süver s. das Neusilber. 

gimbals s.pl.die cardanischeAufhängung 

glrder armature s. der Doppel - T- 
Anker. 

globe s. die Glasglocke (für Bogen- 
lampen u. s. w.). 

globe or globular lightning s. der 
Kugelblitz. 

glow lamp s., incandescent lamp s. 
die Glühlampe. 
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gold bath 6. das Goldbad. 

gold leaf electroscope s. das Gold- 
blattelektroskop oder -elektrometer. 

governor s. der Regulator. 

gradient s. die Gradiente, die Steigung 
bezw. Neigung. 

to graduate v. graduiren. 

graduation s. die Graduirung, die 
Theilung. 

gram s. das Gramm. 

gn!*amophone s. das Grammophon. 

graphite s., hlack lead s., plum- 
bago s. , der Graphit ; | resistance, 
der Graphitwiderstand. 

graphophone s. das Graphophon. 

grapnel s. der Greifanker. 

gn!*appling s., or hauling in s. of a 
submarine cable, die Hebung eines 
Seekabels. 

gn!*avitation s. die Anziehung durch 
die Schwerkraft. 

gravity s. die Schwere; | ammeter, der 
Strommesser mit der Schwere als 
Gegenkraft; | battery, das Callaud- 
Element; | drop annunciator, die 
Anzeigevorrichtung, das Tableau mit 
Fallklappen. 

grease spot s. der Fettfleck (imBunsen- 
Photometer). 

green Vitriol s. das Eisenvitriol. 

grid s. das Gitter (Bleigitter der Akkumu- 
latorenplatten); \plug, die Füllmasse 
einer einzelnen Masche des Bleigitters, 
das Füllstück. 

gpip s., cable \ , die Kabelschelle. 

gpoove s. die Nute; isolator \ (el. 
constr.), die Drahtnute des Isolators, 
das Drahtlager; side \ , die seitliche 
Drahtnute (Drahtlager) des Isolators; 
top I , die obere Drahtnute (Draht- 
lager). 

ground s. der Erdschluss; \plate, die 
Erdplatte; | wire, die Erdleitung. 

to ground V. = to connect to earthy.j 

an Erde legen. 
grounded adj. an Erde gelegt. 
Grove's Grove's; | battery , das Grove- 

Element; | gas battery, die Grove'- 

sche Gasbatterie. 
guard ring s. der Schutzring. 
guard tube s. die Schutzröhre. 

guido s. die Führung; paper \ , die 
Papierführung. 



gutta pereha s. die Guttapercha; vul- 
canized | , die vulkanisirte Gutta- ' 
pereha. < 

gutta pereha envelope s., | sheath s., ^ 
I coating s., | covering s., die Gutta- 
perchahülle, -bedeckung; | covering 
machine s. die Guttapercha - Be- 
deckungsmaschine. 

gyrotrope s. (obsolete), der Strom- 
wender. 



H. 

H das Symbol a) für die Horizontal- 
komponente des Erdmagnetismus, ^ 
b) der magnetisirenden Kraft. 

hammer s. der Hammer; Neefs or 
Wagner' 8 \ , Neefs oder Wagner's 
Hammer. *" 

band boles s. pl. der Vertheüungskasten 
einer unterirdischen Kabelanlage. 

band sbears s. pl. scheerenarti^ ver- 
bundene Stangen (zum Nachschieben, 
Hochheben der Telegraphenstangen). 

banger s. der Halter; cable j, die ^ 
Kabelschelle ;ca6Ze | ^owö'Ä^dieAabel- > 
Schellenzange. 

bard drawn adj., | copper vdre s. der 
Hartkupferdraht. 

Hare* deflagrrator s. Hare's Kalori- 
motor. 

H armature s. der Doppel-T- Anker. 

barmonie adj. harmonisch ; I eurve, die 
Sinuskurve ; | motion, die schwingende 
Bewegun§f; | rccetver, der Empfanger, 
der für eine bestimmte Schwingungs- 
zahl abgestimmt ist. 

hauling box s. (el. constr.), der Kabel- 
Einziehkasten. 

heart wheel s. die Herzscheibe. 

heater s. electric \ , die elektrische 
Heizvorrichtung, der elektrische Ofen. 

heating s. electric \ , die elektrische 
Heizung. 

heating magnet s. der Magnet, dessen 
Kern durch Foucault'sche Ströme er- 
hitzt wird. 

hedgebog transformer s. der Igel- 
transformator. 

beel s. of a pole, der eiserne Fuss 
einer Telegraphenstange. 

helix s. of wire, die Drahtspirale. 

Henley's universal discharger s. 
Henliey'scher Entlader. 
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Henry ^.^Secohm s.,^ Quadrant s., 
'Quad s. das Henry, d.h. die Einheit 
des Selbstinduktionskoefficienten. 

herse s., herce s., hearse s., der Doppel- 
rohrständer (Dachständer) für Tele- 
g hon - Leitungen, die über Häuser 
inweggefvihrt werden. 

hetepostatie method s. die heterosta- 
tische Methode (beim absoluten Elektro- 
meter). 

high bar s. of eommutator der (durch 
unregelmässige Abnutzung^ hervor- 
stehend gewordene Streuen eines 
Kollektors. 

high frequency s.; of\ mit hoher 
Wechselzahl. 

high tension s. die Hochspannung. 

hinged adj. mit Scharnieren versehen; 
I armature, der Scharnieranker. 

hissing s. Zischen n. eines Lichtbogens 

hiteh s. der Knoten im Draht. 

holder s. der Halter; brush \ , der 
Bürstenhalter einer Dynamo ; candle \ , 
der Halter in elektrischer Kerze; 
carbon \ , der Kohlenhalter einer 
Bogenlampe. 

home Station s. das eigne Amt (des 
Telegraphisten; Gegens.das andereAmt). 

hood s. (el. constr.) die Haube, Kappe, 
das Schutzdach für Bogenlampen. 

hook s. der Haken ; cant | , der Kant- 
haken ; Joint I , das Winkeleisen für 
die Löthstelle; | of iasulator, der 
Haken der Isolatorenstütze. 

hoop guard s. der Schutzbügel. 

HP abbr. for horse power, entspricht 
unserer Abkürzung P. S. ; zuweilen 
braucht man auch im Deutschen die 
Abkürzung HP. 

hom s. die Enden des Polschuhes; 
driving | , der Haltekeil; follow- 
ing I or trailing \ , die Seite des 
Polschuhes, gegen welche sich der 
Anker bewegt; leadxng I , die Seite 
des Polschuhes, von welcher ab der 
Anker sich bewegt. 

hOFse power s. die Pferdestärke (Pferde- 
kraft wird jetzt weniger gebraucht) ; 
die englische P.S. ist = 550 foot 
poun&p, s. =! 1,0138 der metrischen 
F. S.; actual I , die effektive P.S.; 
electric \ , die elektrische P.S., 746 
Watt = 1 englische HP., 735 Watt 
= 1 metrische P.S.; indicated \ , 
indicirte P.S.; | hour^ P.S. -Stunde. 



hOFse shoe magnet s. der Hufeisen* 

magnet. 
hose s. der Schlauch. 
hour s. die Stunde; oMce \ s. die 

Dienststunde. 

Hughes' Hughes' ; [ electro-magnet der 

Elektromagnet im Hughes -Apparat; 

[telegraph or \ type printer, der 

Hughes-Apparat. 
humining s. ofwires, das Summen der 

Leitungsdrähte. 

hundred - weight s. (abbr. cwt = 

50,8 kg)y der englische Centner. 

hydro-eleetrie adj. hydro- elektrisch; 

I battery , das galvanische (nasse) 

Element. 
hydrometep s. das Aräometer. 

hysteresis s. die Hysteresis (der Ton 
liegt auf der vorletzten Silbe); mag- 
netic I , or statte | ^ or nlagnetic 
friction, die magnetische Hysteresis; 
viseous I , die viskose Hysteresis. 



I. 

I (the Symbol to indicate current 
intensityh I (das Zeichen für die 
Stromstärke). 

idioeleetries(oö5oZe^e)s.pl.Idioelectrica 
n., Stoffe, welche nach Gilbert's An- 
schauungen durch Reiben elektrisch 
werden, also Nichtleiter. 

idiostatie method s. die idiostatische 
Methode (beim absoluten Elektrometer. 

idle eoils s. pl. todte Spulen f. 

idle poles s. pl. unverbundene Elektroden 
f. in Crookes'schen Röhren. 

idle wipe s. der todte Draht. 

igniter s. der Zünder der elektrischen 
Kerzen (ein Kohlenstreifen oder, wie 
ih der Soleillampe, ein Kohlenstäbchen, 
das die Enden der Kohlen verbindet 
und durch Fortbrennen oder Zurück- 
weichen die Bogenbildung einleitet. 

IHP indieated horse power, IPS 
indicirte Pferdestärke. 

illuminating power s.die Leuchtkraft; 
spherical \ , die mittlere Leuchtkraft. 

Illumination s. die Beleuchtung; wnit 
o/l , die Einheit der Beleuchtung. 

to imbed v. a cable, ein Kabel ein- 
betten. 

3* 
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impedanee s. apparenty Virtual 
resistance, die Impedanz, der schein- 
bare Widerstand, der virtuelle Wider- 
stand; impulsive or oscillatory \ , 
die oscillirende Impedanz. 

toimpregrna'te v. imprägniren, tränken. 

impregrnation s. die Tränkung. 

Impressed electro motive force s. die 
Klemmen-, Pol-, Endspannung. 

Impulse s. der Impuls, Antrieb, Stoss. 

ineandeseent lamp or glow lamp s. 
die Glühlampe: | carborij die Giüh- 
lampenkohle; rrosted \ , die mattirte 
Glühlampe; three filament | , die 

- Dreüeiterlampe für Dreiphasenstrom; 
Chamber or | , die Glasbirne der 
Glühlampe; life o/ | , die Lebens- 
dauer der Glühlampe. 

inelination s. or dip of maanetic 
needle, die Inklination det Magnet- 
nadel. 

to inerease v. the battery, the re- 
sistancej die Batterie verstärken, den 
Widerstand erhöhen, mehr Widerstand 
einschalten. 

inerement s. der Zuwachs, das Inkre- 
ment; ] key ^ der Verstärkftngs- 
schlüssel. 

inenistation s. die Inkrustation, die 
Krustenbildung; \inporous cellSjdsiS 
Durchwachsen der Thonzellen. 

tp indent v. einzahnen. 

indentation s. die Zahnung. 

indented adj. gezahnt. 

indiarubber s. der Kautschuk; caout- 
chxyue, das Gummi elasticum; | tube^ 
der Gummischlauch. 

indieatedhOFse power s. dieindicirte 
Pferdestärke. 

indieating adj. ... mit Anzeigevor- 
richtung. 

indieator s. der Anzeiger; circuit \ , 
der Stromanzeiger ; speed \ , das Tacho- 
meter; throW'bacK \ , das Tableau 
mit elektrischer Rückstellung; voll \ , 
der Spannungsanzeiger. 

indueed adj. induzirt; | currentj der 
Induktionsstrom. 

induetanee s. die Induktanz, der Selbst- 
induktionskoefficient; | balanpe or 
\bridge, induction balance, die 
Induktionswaage. 

induction s. die Induktion; cross | , 
die Ankerinduktion; electro - map- 
netic I , die elektrodynamische Wir- 



kung; electrostatic \ j die Influenz; 
horizontal \ , die horizontale Devia- 
tionswirkung ; magnetie | , die mag- 
netisirende Wirkung des magnetischen 
Feldes; muttuil \ , die epegenseitige 
Induktion; open circuu\ , die In- 
duktionswirkung in offenen Strom- 
kreisen; 8elf\, die Selbstinduktion; 
unipolar \ , die Unipolarinduktion; 
vertical \ , die vertikale Deviations- 
wirkung. 
induction sheath s. die efeschlossene 
metallische Schicht, welche zur Ver- 
hinderung von Induktionswirkungen 
in die Wicklung von Elektromagneten 
eingelegt wird (Brusb, Aron). 

inductive ad|. induktiv j | capacity, 
die Permeabilität; | resi$tance, der 
induktive Widerstand, Widerstand mit 
Induktion. 

induetOF s. der Induktor ; differential \ , 
der Differentialinduktor; ringing | , 
der Läuteinduktor. 

induetorium s. der Induktionsapparat, 
die Induktionsspule, der (Funken-) 
Induktor. 

inänity plug s. der Stöpsel, durch wel- 
chen ein unendlicher Widerstand ein- 
geschaltet wird (Isolationsstöpsel m.). 

influenee s. electric | , die Influenz; 
maanetic \ , die magnetische In- 
duktion. 

influenee maehine s. die Influenz-Ma- 
schine. 

toii\jectv. einspritzen; | electricpolesy 
Telegraphenstangen tränken, impräg- 
niren. 

ii\1eetion s. see impregnation, die 
^Tränkung; | in closea vessels, die 
Kesselpräparatur; | in vacuum, das 
Vakuum- Verfahren. 

ink s. die Tinte, auch die Apparatfarbe 
und damit ;BUsammenhängend : | re- 
servoir, | well, der Farbkasten; 
I r oller y die Farbwalze; | tariter, der 
Farbschreiber. 

inker s.. Morse inker, der Farb- 
schreiber. 

inking s. das Auftragen der Farbe; 
I disCj das Farbrädchen. 

to insert v. einschalten; | in a tele- 
gram , etwas in ein Telegramm 
einfügen; | a plug, einen Stöpsel ein- 
setzen; I an mtermediate Station, 
ein Zwischenamt einschalten. 

Insertion s. die Einschaltung. 
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Insolation, electric \ s. » electric 
8un atrolce s. die schädliche Licht- 
wirknng sehr starker Bogenlampen 
auf die Haut; elektrischer Sonnen- 
stich. 

Installation s. die Anlage (als fertiges 
Ganzes); alternative \ oftnsulators, 
die wechselweise Gruppirung der Iso- 
latoren; opposite I oftnsulators, die 
grleichständige Gruppirung der Isola- 
toren. 

instantaneous adj. augenhlicklich, von 
sehr kurzer Dauer. 

InstFuetions s. pl. die Dienstanweisung. 

instnunent s., apparattis s. das Instru- 
ment, der Apparat; exchange \ , stock 
indicator, der Börsendrucker ; slide \ , 
dor Schlittenapparat; frame of an\ , 
das Apparatgestell, 

to insnlate v. isoliren. 

insulating adj. isolirend, Isolir-; | bell, 
die Isolirglocke; | spring, die isoli- 
rende Feder; | stool der Isolir- 
schemel; I stud, der Isolirkontakt; 
I tape das Isolirhand; | vamish 
der Isolirlack. 

insulation s. die Isolirung. 

Insulation tester s. der Isolations- 
prüfer. ' 

insulator s. dielectric,non'Conductor. 

der " Isolator, a) jede isolirende Sub- 
stanz, also: Nichtleiter, b) isolirende 
Vorrichtung und insbesondere c) (Tele- 
graphen-) Isolator. 

insulator s. a) die Isolirvorrichtung, 
das Isolirmittel, b) der Isolator; bell \ , 
bell shaped, der Glockenisolator; 
double bell \ , die Doppelglocke; 
fluid I , a) das flüssige Isolirmittel, 
b)derOelisolator; Ziweor^eZegropÄ | , 
der Telegraphenisolator aus Forzellan, 
Glas u. s.w.; shackle \ , der Abspahn- 
isolator; spare \ ,derIleserveisolator; 
stispended \ , swinging, der Baum- 
träger, Pendelisolator. 

insulator eap s. die Schutzkappe für 
Isolatoren. 

insulator groove s. die Nute des Iso- 
lators. 

intensity s. die Intensität (Strom-) 
Stärke. 

inter-air-spaee s. air gap, der Raum 
zwischen der Oberfläche des Anker- 
kemes und derjenigen des Polschuhes. 
to interealate v. .einschalten.- 
interealation s. die Einschaltung. 



to intereept v. a telegram, ein 

Telegramm auffangen. 

intereommunieation s. in trainsy 
die Interkommunikationsein richtuug, 

interferric spaee s. air gap, inier- 
air-space, der Kaum zwisrben Pol- 
schuMäche und Ankerkemoberfiftche. 

Interior poledynamo s. die lunenpol- 

maschine. 
to interloek v. verriegeln. 

intermediate adj. zwischenliegend ^ 
Zwischen-; | apparatiis j der 
Zwischen - Apparat; f Station , die 
Zwischenstation. 

intermittent adj. intennittirend ; | eur- 
rent, der intermittirende Strom j der 
Arbeitsstrom. 

internal adj. inner. Innen*; | resi- 
stance, der innere Widerstand. 

to Interrupt v. unterbrechen. 

interrupter s. der Unterbrecher. 

interruptingadj.unterbrechend, Inter- 
brechungs-; | wheel , das Uuter- 
brechungsrad. 

Interruption s. die (Strom-) üuter- 
brechung; automatic, selfaHing \ j 
die selbstthätige UnterbrechuQ|j; | of 
Service, die Betriebsstörung. 

interseetion s. die Durchschaieidung, 
die Kreuzung; point of\ , der Kreu- 
zungspunkt. 

intrinsie effidency s. der elektrische 
Wirkungsgrad. 

inverse adj. umgekehrt; | induced 
current, in entgegengesetzter Rich- 
tung induzirter Strom; law of \ 
Squares, das Gesetz der umgekehrteü 
Quadrate; in the \ ratio, im um- 
gekehrten Verhältniss. 

Inversion s. die ümkehrung; thermo- 
electric \ , die Umkehrung des ilienno- 
elektrischen Verhaltens zweier Metalle 
mit Veränderung der Temperatur* 

ion s. das Ion. 

ironelad adj. gepanzert; 1 di/namo, 
Panzerdynamo (deren Felduiai^^nete 

• nach aussen hin mit Eisen verdeckt 
sind. 

isoehronism s. der Isochroniamna. 

isoehronous adj. gleichzeitig. 

isoelinie adj. isoklinisch; | Hnej iso- 
klinische Linien, 
isogonal lines s. pl. Isogonal > Linien.. 
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isolated adj. Einzel-; | distribution, 
see I supply; \ plant, die Einzel- 
anlage; | supply j die Versorgung' 
durch Einzelanlagen. 

Isotropie adj.isotropisch. 



J Symbol the for the unit Joule, Ab- 
kürzung für Joule. 

Jabloehkoff 's eandle s. die Jablochkoff- 
Kerze. 

jaek s. der Verbindungsstöpsel; | cord, 
die Stöpselschnur. 

Jaeketed magnet s. or iron clad 
magnet , der Elektromagnet mit 
Eisenmantel, der mit einem Pole verr 
bunden ist. 

Jamin eandle s. die elektrische Kerze 
von Jamin. 

jar s. das Geföss; Leyden \ , die Lei- 
dener Flasche; unit\ , die Maassflasche. 

to join V. verbinden; | the battery to 
the instrument, die Batterie an den 
Apparat legen; | up in circuitj ein- 
schalten. 

joining s. of two wir es, die Verbin- 
dung zweier Drähte. 

joining up s. the battery, die Schal- 
tung der Batterie. 

Joint s. die Verbindung, Löthstelle; 
American twist \ , seetwist \ ; Bri- 
tannia \ , die englische Löthstelle; 
butt I , die Verbindung mit stumpf 
zusammenstossenden Enden; lap \ , 
die Verbindung mit übereinander 
•gelegten Enden; marriage \ , die 
Seil Verbindung; sleeve |., (ue Muffen- 
verbindung; splayed\^ die Spieiss- 
verbindung; twist I oroellhangers ', 
die Würglöthstelle. 

Joint euppent s. gemeinsamer Strom 
(den mehrere parallel geschaltete Er- 
zeuger geben). 

jointep s. der Kabellöther. 

Joule s. das Joule. 

Junetion box s. fishinq box, der 
Verbindungs- oder Vertheilungskasten 
(in unterirdischen Kabelanlagen). 

Junetion post s. die Ueberführungs- 

stange. 
Jute s. die Jute ; tarred I covering, die 

geteerte Juteumspinnung. 



K. 

K the Symbol for capacity, das 
Zeichen für Kapazität. 

kapp lines s. Kapp-Linien. 

kathode s. die Kathode. 

kathodie adj. kathodisch, Kathoden-. 

keepep s. der Anker eines oder mehrerer 
Magnete, welcher an die Pole gelegt 
wird, um die Magnetisirung zu 
erhalten. 

key s. der (Morse-) Taster, die Taste, der 
Stromschlüssel ; bridge \ , der Schlüssel, 
der bei Brückenmessungen gebraucht 
wird; double contact\ , der Doppel- 
kontaktschlüssel; double tapper \ , 
der Doppeltaster; Charge and dis- 
Charge \ , der Schlüssel für Ladung 
und Entladung; increment \ , der 
Differential - Schlüssel, Differential- 
Taster; magneto - electric \ , der 
Magnetinduktorschlüssel; make and 
break \ , der Druckknopf; plug \ , 
der Stöpselkontakt; reversing I , der 
Doppeltaster; sliding-contact \ , der 
Schlittenkontakt; telegraph \ , der 
Taster. 

key boapd s. das Schaltbrett. 

key levep s. der Tastenhebel. 

kieking eoil s., choking coil, die 
Drosselspule. 

to kill V. the wire, den Draht aus- 
recken. 

kink s. die Schleife, der Kink im Drahte. 

to kink V. kinken, Kinken bekommen 
oder bilden. 

knife bpeak switeh s., knife stvitch, 
knife edge switeh, der Schalter mit 
Scheide und Schneide, der Schneiden- 
schalter. 

knife-edge Suspension s. die Auf- 
hängung in Schneiden. 

knife edge switeh s. see knife break 
Switch, 

knife switeh s.see knife break switeh, 

Kpizik eope s. der Krizik-Kern. 

to kyanize v. mit Quecksilbersublimat 
imprägniren. 

L. 

L Symbol for length and also for 
the coefficient of self-induction, 

das Zeichen für die Lan^e und für 
den Selbstinduktionskoefficienten. 
laddep s. die Leiter. 



lag 



39 



lightning 



F^ lag s. die Verschiebung; angle of\ , 

f aj der Phasenverscmebungswinkel ; 

b) der Winkel der Verschiebung der 

j^ elektrischen Achse (auf dem Kollektor). 

lamellaradj. blätterförmig (geschichtet). 

laminated adj. in dünne Schichten zer- 
-theilt, geblättert ; | core, der zertheilte 
Eisenkern. 

lamination s. die Zertheilung (in 
Blätterschichten). 

lamp s. die Lampe ; arc | , die Bogen- 
lampe; contact I , die Kontaktglüh- 
lampe; differential (arc) \ , die 
DiÖerentiallampe; incandescent \ or 
glow I , die Glühlampe ; semi-incan- 
aescent \ , die Halbglüh- oder Kontakt- 
glühlampe. 

lamp globe s. .die Schutzglocke für 
Bogen- und Glühlampen. 

lamp-hour s. die Lampenstunde. 

lamp soeket s. s. a. socket^ die 
Lampenfassung (abgek. Fassung). 

lanee s. forked \ , die Drahtgabel. 

landing s. of a cabley die Landung 
eines Kabels, das Anlandbringen des 
. Küstenendes. 

lap s. die Ueberlappung; | Joint, der 
überlappte Stoss;! winding, die über- 
lappte Wicklung. 

latent adi. | electridtyinowindisuse) 
boundy dissimulated or disguised 
electridty, die gebundene Elektri- 
zität. 

launeh s., electric \ , das elektrische 
Boot. 

law s. das Gesetz (physikal. u. s. w.). 

to lay V. legen; | a cable, ein Kabel 
^ legen; | thewire, den Draht auslegen. 

layep s. die Lage, die Schicht. 

laying s. das Abstecken; | a line, die 
Tracirung. 

lead s. das Blei. 

lead s. a) die Hauptleitung, b) die Ver- 
schiebung der KoUektorbürsten, ent- 
sprechend der Verschiebung der elek- 
trischen Achse der Kollektors; angle 
of\ , der Winkel der Verschiebung^, 
siehe: lead b); \of brüskes, die 
Bürstenyerschiebung, siehe: lead b). 

lead eoating s. der Bleimantel. 

lead eovered cable s. das Bleikabel. 

to lead V. führen, leiten. 

to lead V. verbleien. 

lead düst s. der Bleistaub. 



leading adj. leitend; | horns, die Enden 
der Polschuhe, welche in der Richtung 
der Ankerdrenung liegen. 

leading in s. die Leitungseinführung; 
I box, der Einführungskasten ; | wir es, 
die Einführungsdrähte; | tube, das 
Einführungsro&. 

leads s. j)l. die Leitungen; aerial \ , die 
Luftleitungen. 

lead sheathed wire s. or cable, das 
Bleikabel. 

lead Tee s; das Blei-T, das T-Stück 
aus Blei, bei Abzweigungen in Blei- 
kabeln. 

leak s. wörtl. das Leck, durch schäd- 
lichen Nebenschluss der Leitung ab- 
irrender Strom. 

leakage s. der Stromverlust; surface \ , 
der Stromverlust durch Feuchtigkeit 
u. s. w. der isolirenden Flächen; 
electro-magnetic \ or magnetic \ , 
die Streuung der Kraftlinien. 

leaky adj., | line, eine Linie mit Strom- 
verlust .durch Nebenschluss. 

Leelanehö battery s. das Leclanche- 
Element. 

leg of Circuit s. eine der beiden den 
Stromkreis bildenden Leitungen. 

legal adj. legal, gesetzmässig; | ohm. 
das legale Onm; | quadrant, die 
legale Quadrantenlänge (9978 km); 
I voll or congress voll, das legale 
Volt. 

length s. die Länge; (tel.) diereduzirte 
Länge; | of spark, die Funkenlänge. 

level s. die wa^echte Fläche, das 
Niveau; potenhal | , das Potential- 
niveau. 

lever s. der Hebel; | of the key, der 
Tastenhebel; paper moving \ , der 
Papierführungshebel ;prtw^inflr | ,der 
Druckhebel; vrriting | , der Schreib- 
hebel ;0eroa<f;t/«^m^ I , der Einstell- 
hebel. 

Leyden jap s. die Leidener Flasche, 

to liberate v. auslösen. 

Lichtenberg's flgrures s.pl.dieLichten- 
berg'schen Figuren. 

light s, das Licht; arc \ , das Bo^en- 
licht; electric \ , das elektrische Licht. 

light adj. leicht; | wire, thin wire, 
die leichte Leitung. 

lighting s. die Beleuchtung. 

lightning s. der Blitz; ascending \ , 
der aufsteigende Blitz; globe or 
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globular \ , der Kugelblitz: back 
stroke or retum stroke or I , der 
Rückschlag des Blitzes ; | rod , der 
Blitzableiter; I poiw^, die Blitzableiter- 
spitze; I stefra^ die Auffangstange des 
Blitzableiters. 
lightning arpesters.,|flrwareZ.dieBlitz- 
schutzvorrichtung , Blitzableiter fUr 
Leitungsanlagen; cowöortoo^Äcd | , 
der Spitzenblitzäbleiter; film or 
plate I , der Plattenblitzableiter mit 
zwischenlieg endem isoUernden Blatte. 

line 8. die Linie; [ of contact, dia- 
meter of commutation, die Kon- 
takt-Axe des Kollektors; ] of force 
die Kraftlinie; J of slope, die Linie 
des stärksten Abfalles. 

line s. (el. constr.), die elektrische Lei- 
tung; aerial \ , die oberirdische Lei- 
tung; cable I , die Kabelleitung ; /ieZeZ 
flytng |, die fliegende Feld- Tele- 
graphenlinie ;/i^rea7arm I , die Feuer- 
meldelinie ; land \ , overground \ , die 
Land- oder oberirdische Linie; over^ 
head I , die Luftleitung; main \ , die 
Hauptlinie; omnibtis \ , teleqrajfh \ 
. of minor importance, die Omnibus- 
linie, Omnibusleitung; overhouse \ , 
die über Häuser geführte Leitung; 
railway \ , die Eisenbahn - Tele- 
grapheminie; road \ , die Linie an 
der Strasse; secondary \ , die Neben- 
linie; subfluvial\^ die Flusslinie; 
submarine \ , aie Unterseelinie; 
subterranean \ , die unterirdische 
Linie; telegraphic \ , die Tele- 
graphenleitung; Telephone | , die Tele- 
phonleitung ;toww I , die Stadtleitung; 
underground\ ^ see subterranean ; 
trank \ , die Verbindungslinie. 

line s. in construction. \ inprogresSy 

die im Bau befindliche Linie; | m^an^ 

repairer , der Leitungsaufseher; 

unre, der Liniendraht, die Draht- 

eitung. 

to line V. outf to sight out, abvisiren, 

abfluchten. 
lineman s. der Leitungsmonteur; | 's 
detector , der Leitungsprüfer für 
Monteure. 
linear eurrent s. der lineare Strom. 
lining out s. die Abfluchtung. 
link s.; fuse \ der Abschmelzstreifen oder 
-Draht. 

liquor s. spent \ , das erschöpfte Bad. 

to listen v, a telephone tuire. eine 

Telephonleitung abhorchen, mithören. 



listening eam s. der Horchkontakt (in "^ 
Femsprechämtem). | 

load 8. die Belastung; | curve, die Be- 
lastunfifskurve ; | of armature, die jk 
Ankerbelastung. 

loadstone s. see lodestone. 

loeal aetion s. a) die lokale Wirkung 
des Stromes in Elementen, b) die 
Foucault'schen Ströme. 

loeal battery s. die Lokal- oder Orts- 
batterie. 

loeal eireuit s. der Ortsstromkreis. 

loeal eurrents s. pl. die Foucault'schen 
Ströme. 

loealization s. die Ortsermittlung, 
z. B. eines Leitungsfehlers. 

loeking wheel s. das Sperrrad. 

lodestone s. der Magneteisenstein, 
natürlicher Magnet. 

long coil magnet s. der Elektromagnet 
mit vielen Windungen und grossem 
Widerstand. 

long distonce. Weit-; | transmission^ 

(elektrische) Weitübertragung, ^ 

longraw^e electromagnet s. der Elek- 
tromagnet, dessen Anziehung: für eine 
längere Strecke gleichförmig ist. 

long Shunt windings. die Schaltung 
der Nebenschluss -Windungen einer 
Verbund - Maschine parallel zum 
äusseren Stromkreis. 

loop s. die Leitung ohne Ende; eir- 
euit I , die Schleife, die in einen 
Stromkreis in Reihe eingeschaltet 
werden kann; drip \ , die Abtropf- 
schleife; I test of a fault, die 
Bestimmung eines Fehlers in der 
Schleife. 

to loop y. zwei Leitungen unter Aus- 
schluss der Erde leitend miteinander 
verbinden. 

loss s. (der Strom-, Spannungs- u. s. w.) 
Verlust. 

lost adj. verloren; | ampdres, die ver- 
lorenen Ampere, der Stromverlust; 
I volts, die verlorenen Volt, der Span- 
nungs-Abfall. 

low adj. niedrig, Nifiäer-; | tension^ 
die Niederspannung I vacwwm, das. 
niedrige Vakuuiy 

Imninous adj. le^jgchtend; \jare, \pane^ 
die BlitztafjJif 
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M. 

maehine s. die Maschine; electric 
die Elektrisirmaschine ; (^linder 
die Cylindermaschine; fnctional 
die Reibungs - Elektrisirmaschine; 
hydro' electric \ , die Dampf- Elek- 
trisir - Maschine ; influence \ , die 
Influenzmaschine; rheostatic \ , die 
rheostatische Maschine. 

maehlnery s. das Maschinenwerk, die 
maschinelle Einrichtung. 

magnet s. der Magnet; artificial \ , 
der künstliche Magnet; bar \ or 
straight \ , der Stabmagnet; bell- 
shaped | , der Glockenmagnet; com- 
pensating | , der Kompensations- 
magnet; s, a. directing \ ; Com- 
pound I ^ das magnetische Magazin; 
Controlling \ , der Richtmagnet; 
damping | , der Dämpfungsmagnet; 
deflection of\^ die Ablenkung der 
Magnetnadel ; directing 1 , der Kicht- 
magnet; electro I , der Mektromagnet ; 
Held I , der Feldmagnet; heating \ , 
der Heizmagnet (Induktions - Heiz- 
apparat); horseshoe \ , der Hufeisen- 
magnet; lamellar \ , der Blätter- 
magnet; long coil | , der Elektro- 
magnet mit vielen Windungen und 
hohem Widerstand; natural \ , der 
natürliche Magnet ;jberwanen^ | ,der 
permanente oder Stahlmagnet; por- 
tative power of \ , die Tragkraft 
eines Magnets; relay \ , der 
Relaismagnet; simple \ , der ein- 
fache Magnet, im Gegensatz zum 
magnetischen Magazin; sucJdng \ , 
die Magnetspule mit beweglichem 
Eisenkern, welcher von der Spule ein- 
gezogen wird ; unipolar | , der hori- 
zontal schwebend aufgehängte Mag- 
net-Stab, dessen einer Pol in der 
Drehachse liegt; writing | , der 
Schreibmagnet. 

magnet eoü s. die Magnetspule. 

magnet eore s. der Magnetkern. 

magnet -keeper s. der Ankör eines 
Magnets. 

magnet Operation s. die Entfernung 
von Eisensplittem aus dem Auge 
mit Hülfe des Magnets. 

magnet pole s. der Magnetpol. 

magnetic adj . magnetisch ; | adherence, 
die magnetische Adhäsion; | attrac- 
tionj die magnetische Anziehung; 
I axis, die magnetische Achse; | bat- 
tery , das magnetische Magazin; 
I bridge, die magnetische Messbrticke ; 



\ Circuit j der magnetische Kreis; 
I concentration ofores^ die magne- 
tische Aufbereitung von Erzen; 
I concentrator, der magnetische Erz- 
scheider; I continuity, der vollstän- 
dige Eisenschluss eines magnetischen 
Kreises; | con^roZ, das Messinstrument 
mit magnetischer Gegenkraft ; | couple^ 
das magnetische Kräftepaar; | creep- 
ing or viscous hysteresis, die vis- 
kose Hysteresis; | curves, die magne- 
tischen Linien, mit Eisenfeüspänen 
sichtbar gemacht ; \cut out, der elek- 
troma^etische Sicherheits - Schalter ; 
I declination, die Deklination: I den- 
sity , die magnetische Krartlinien- 
dichtigkeit; \dip, die Inklination; 
[discontinuity y der unterbrochene 
Eisenschluss des magnetischen Kreises ; 
I double drcuit, der doppelte magne- 
netische Kreis; | elongation, die 
Streckung durch Magnetisirung ; 
I equator, der magnetische Aequator ; 
I field, das magnetische Feld; | fluids, 
die magnetischen Fluida; | flux or 
flow, die magnetische Strömung; 

I force, die magnetische Anziehungs- 
oder Abstossungskraft; | friction, 
see: hysteresis; \ friction gear or 
I aear, die magnetische Kupplung; 
I hysteresis y die Hysteresis; | incTi- 
nation, die Inklination; | induction, 
die magnetische Induktion; | inertia, 
diemagnetischeTrägheit; | influence^ 
see I induction; | insulation, die 
magnetische Isolation; | intensity, 
die Intensität der Magnetisirung; | lag, 

retardation, die Verzögerung der 
Magnetisirung; | latitude, die mag- 
netische Breite; | leakage, die mag- 
netische Streuung; I lim,it, die Tempe- 
raturgrenze der Magnetisirungsfähig- 
keit; I Zmesof/brce, die magnetischen 
Kraftlinien; | mass, die Magnetismus- 
menge; I matter, das magnetische 
Fluidum;! needle, die Magnetnadel; 
\ permeaoility , die Permeabilität; 
I perturbation, die magnetische Stö- 
rung; \pole, der Magnetpol; \ po- 
tentiatj das magnetische Potential; 
I quantity, die Magnetismusmenge; 
I reluctance or \ reluctivity, der 
magnetische Widerstand; | reman- 
ence, die Remanenz; | repulsion, die 
magnetische Abstossung ; i resistance, 
see I reluctance; | retentivity, die 
Coercitivkraft; ] Saturation, die mag- 
netische Sättigung; | screen, der 
magnetische Schild: | Separator, der 
magnetische Erzscheider; | shell, die 
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magnetische Schicht, magnetische 
Belegung; | shieldj see screen; 
I shuntjaei magnetische Nebenschluss ; 
I Storni j das magnetische Gewitter; 
I susceptibility, die Magnetisimn^s- 
zahl; \tickf der Laut, der beim 
Magnetisiren langer dünner Eisen- 
stäbe entsteht; | topj der magnetische 
Kreisel; | twtst^ die magnetische 
Torsion; | Variation, die Variation 
(des Erdmagnetismus). 

magnetisation s. die Magnetisirung; 
intensitif of\ , die Intensität der 
Magnetisirung; limit of\ or maxi- 
mum I , die maximale Magnetisirung; 
surface \ , der freie Magnetismus. 

magnetism s. der Magnetismus; bitte ', 
der blaue (Süd-) Magnetismus (genannt 
nach der Färbung des Südpoles der 
Magnetnadel); creeping of \ ^ die 
viskose Hysteresis ; decay of \ , die all- 
mähliche Selbstentmaffuetisirung eines 
Stahlmagnets; discharge of\ , die 
Entmagnetisirung ; electro- \ , der 
Elektromagnetismus; free \ , der freie 
Magnetismus; north | , der Nord- 
magnetismus; red I , der rotiie (d. i. 
Nord-) Magnetismus, siehe : bltie \ ; 
residual | , der remanente Magne- 
tismus; south I , der Südmagnetis- 
mus; terrestrial \ , der Erdmagne- 
tismus. 

to magnetize v. magnetisiren. 

magneto - eleetPie adj. magnetelek- 
trisch; I bell, die magnetelektrische 
Klingel; | brake, die magnetelek- 
trische Dämpfung; | generator, der 
Magnetinduktor; | key, der magnet- 
elektrische Taster; | telegraph, .der 
magnetelektrische Telegraphen - Ap- 
parat. 

magnetometer s. das Magnetometer. 

magnetometiy s. die magnetometrische 
Messung. 

magnetomotive fopce s. die magneto- 
motorische Kraft. 

magnetoseope s. das Magnetoskop. 

magnifying adj. spring die Vergrösse- 
rungsfeder; | ammeter, der Strom- 
messer mit Vergrösserungsfeder. 

main s. Haupt-; | battery, die 
Hauptbatterie; | circuit, der Haupt- 
Stromkreis. 

mains s. pl. die Hauptleitungen. 



make and break s. Unterbrechungs-, ^ 

intermittirend; | current, der intei- < 

mittirende Strom; | key, der Unter- < 

brechungskontakt. J 

make - indueed eurrent s. der 
Schliessungsstrom. 

to make up v. the battery, see: to 
join up the battery. 

mallet s. der hölzerne Schlägel ; wire \ , 
das Klopfzeug. 

to manipulate v. behandeln , tele- ** 
graphiren. 

manipuiator s. der Stromsender, 
Schlüssel. ^ 

to mark v. bezeichnen; | out, to stake 
out a line, eine Linie abstecken, ab- 
pfählen. 

marked end s. orpole der Nordpol der 
Magnetnadel (weil er gezeichnet ist) 

mast s. der Mast, die grosse Stange* 
zum Tragen elektrischer Leitungen. 

master eloek s. die Hauptuhr. 

matter s. der Stoff, die Materie; mag- 
netic I , das magnetische Fluidum; ^ 
radiant | , die strahlende Materie. 

measure s. das Maass. 
to measure v. messen. 
measurement s. die Messung. 

medieal adj . (elektro-)medizinlsch ; j bat- 
tery, die Batterie für ärztliche Zwecke. 

mega, meg- Mega-. 

Meidinger battery s. das Meidinger- 
Element. 

membrane s. die Membran. 

t< 

memoria teehniea s. pl. Gedächtniss- 
regel; Ampere' s |», die Ampere'sche 
Regel. 

mereurial adj. Quecksilber-, mit, von 
Quecksilber. 

mereurial ^ir pump s. Quecksilber- 
(Luft-) Pumpe. 

mereury s. das Quecksilber; | contact, ^ 
der Quecksilberkontakt; | cup, der 
Quecksilber - Napf; | interrupter, 
I breaker , . der Quecksilber - Unter- 
brecher. 

message s., telegraj^hic \ , das Tele- 
gramm; I to be delivered open, das 
offen zu bestellende Telegramm; ] to 
follow , das nachzusendende Tele- 
gramm; I in piain language, das 
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Telegramm in offener Sprache;! which 
cannot be deliveredj das unbestell- 
bare Telegramm. 

^ message: cipher \ .das chiffrirte Tele- 
gramm; Code 1 , das Telegramm in 
Geheimschrift; foreign \ , das Aus- 
lands-Telegramm; forwardeä \ , das 
XJrsprungs-Telegramm ; Inland \ , das 
Inlands-Telegramm; multiple \ , das 
Telegramm mit mehreren Adressen, 
zu vervielfältigendes Telegramm; 

^- ofHcial\, das Staats -Telegramm; 
ordmary or private \ , das gewöhn- 
liche, das Privat-Telegramm ; press \ , 
news I , das Zeitungs-Telegramm; re- 

*> ceivedW , das Ankunfts-Telegramm; 
repeatea \ , das verglichene, kolla- 
tionirte Telegramm; semaphoric \ , 
das See-Tele^amm, Semaphor-Tele- 

, gramm; Service \ y das Dienst -Tele- 

framm; special \ , das besondere 
elefframm; transmitted | , das 
Durchgangs - Telegramm; urgent ] , 
das dringende Telegramm. 

messenger s. der Bote; telegraph \ , 
der Telegraphenbote. 

^ metallie adj. metallisch; | drcuit, see: 
loop, der metallische Stromkreis (ohne 
Erdleitung). 

meter s. a) das Meter (Längeneinheit), 
b) der Messer, Zähler; current \ j 
der Strom- (Verbrauchs-) messer oder 
-Zähler ; watt \ or energy \ , der 
Wattzähler. 

mho s. das Mho (ümkehrung von Ohm), 
Einheit der Leitungsfähigkeit. 

miea s. der Glimmer; moulded |. ^ durch 
Kitt (Schellack) vereinigte Glimmer- 
stücke. 

micpo Mikro-. 

mierometer s. das Mikrometer; arc | , 
das Lichtbogen-Mikrometer; spark j , 
das Funken-Mikrometer. 

mieron s. das Mikro - Millimeter = 
0.001 mm. 

mieFophone s. das Mikrophon; | relay^ 
das Mikrophon -Relais. 

mil s. das Mil (Längeneinheit = 0.00 1 
engl. Zoll); ctrcutar | , das Kreismil 
(Flächeneinheit gleich dem Inhalt 
eines Kreises von 1 Mil = 0.001 engl. 
Zoll Durchmesser); Square | , das 
Quadratmil as ein Millionstel eines 
engl. D-Zoll. 



mirpop 8. der Spiegel; | galvanometer^ 
das Spiegelgalvanometer; | reading, 
die Spiegelablesung. 

moleeulap adj. molekular. 

moleeule s. das Molekül. 

moment s. das Moment; magnetic 1 , 
das magnetische Moment; tuming \ , 
das Drehmoment. 

Mopse Morse (Eigenname); [ aipha- 
bet y das Morse- Alphabet; | appara- 
ttis, I instrumenta \ telegraph ^ der 
Morse - Schreiber ; | ink tvriter , der 
Farbschreiber ; | k^. der Morse-Taster ; 
\ receiver j der Morse -Empfänger; 
I recorder , der Morse - Schreiber ; 
I slipy der Morsestreifen; | sounder ^ 
der Morse -Klopfer ; I ^eZe^'^opÄ, der 
Morse-Telegraph. 

moptap 8. electric \ der elektrische 
Mörser. 

motop s. der Motor; Compound \ . 
der Verbundmotor; electric \ or elec- 
tro I , der elektrische Motor, Elektro- 
motor; multiphase \ , der mehr- 
phasige Motor; overtype | , der Motor 
mit oberständigem Anker^ prime \ , 
der primäre Motor (der die Betriebs- 
kraft erzeugt) ;pwfea^mö' 1, der Motor 
mit hin- und hergehender Bewegung 
des Ankers (älteste Form der elek- 
trischen Motoren); pyromagnetic I , 
der pyromagnetiscne Motor; reci- 
procating \ , see: pulsating \ ; 
series \ , der Hauptschluss- Motor; 
Shunt I , der Nebenschlussmotor. 

moulding s. die Draht- oder Nuthleiste. 

to mount V. aufstellen; | a battery, 
eine Batterie ansetzen 

mud s. der Schlamm, Schmutz; bat- 
tery \ , derElementschlamm, Element- 
rückstand. 

multiphase adj. or polyphone adj. 
mehrphasig; | currents, Mehrphasen- 
oder mehrphasige Ströme; | motor, 
der Mehrphasenmotor. 

multiple die Parallelschaltung; I arc 
syn. multiple; \ arc box, der Wider- 
standskasten , bei welchem die Theil- 
widerstände parallel geschaltet werden; 
I connected battery , die Parallel- 
schaltung der Elemente einer Batterie; 
I -series, die Parallelschaltung meh- 
rerer Keihen von Elementen, Lampen 



multiplex 

U.S.W.; J stoitch, der Parallelschalter; 
\8vdtck boardj der Vielfach - Um- 
schalter. 

multiplex s. Multiplex- oder Mehr- 
fach-; I hannonic telegraph, die 
Multiplex - Telegraphie mit abge- 
stimmten Empfängern; I telegraph, 
der Multiplex - Telegraph; | tele- 
graphy, die Multiplex- oder Mehr- 
fach - Telegraphie. 

multiplier s. der Multiplikator (Schweig- 

ger's). 

multipolar adj. mehrpolig; | arma- 
turßj der mehrpolige Anier; | win- 
ding^ die WicUung für mehrpolige 
Anker. 

mutual adj. ^gegenseitig; | inducHom 
die gegenseitige Induktion. 



N. 

naked wire s. der nackte Draht. 

needle s. die Nadel; astatic \ , die 

astatische Nadel; dipping j , die 

Inklinationsnadel ; magnetie \ , die 

Magnetnadel; | annunciator , das 

Nadeltableau: telegraphie I , der 
Zeiger des Nadeltelegraphen; | tele- 
graph, der Nadeltelegraph. 

negative adj. negativ. 

nerve eurrents s.pl. die Nervenströme. 

net adj. rein, netto; | efficiency^ der 
praktische Wirkungsgrad. 

network s. das Leitungsnetz; | of tele- 
graph lines, das Telegraphennetz. 

neutral adj. neutral. 

NHP Symbol for nominal horse 
power, n. P. S. Zeichen für nominelle 
Pferdestärke. 

niekel s. das Nickel ; I hath, das Nickel- 
(Vernicklungs-) Bad. 

niekelingr s. die Vemicklung. 

der Knick, Kink im Drahte. 

£SJ?, pl. dieNobili'schenRinge. 

\ der Knotenpunkt. 

^ a. der knotenförmige 
Vr schlag". 
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non- admission, die Nichtzulassnmg; 
I -arrivaly die Nichtankunft; 1 -con- 
dttctor, der Nichtleiter; j -detivery, 
die Nichtbestellung, ünbestellbarkeit; 
I -transmission of a telegraniy die 
Nichtbeförderung eines Telegraimnes. 

non-essential adj. unwesentLiGh;|fe- 
sistance, or extemal resistance, 
der Widerstand. 

non-induetive adj. induktionslos; J re- 
sistance, der induktionslose Wider- 
stand. 

non-polar adj. pollos; | dynamo, die 
pollose Dynamo. 

non-polarized adj. unpolarisirt; | ar- 
mature, der unpolarisirte Anker. 

non-synehronous or asynehronotis 

adj. asynchron. 

north-pole s. der Nordpol. 

north $eeking pole der magnetische 
Nordpol. 

noteh s. die Kerbe (am Isolator). 

null method s. die Nullmethode. 

null point or nodal point s. der 

Knotenpunkt, 



o. 

to observe v. beobachten. 

oeeluded adj. eingeschlossen. 

oeelusion s. die Okklusion (Ein- 
schliessung von Gasen durch Metalle), 

oeeupied adj. beschäftigt, besetzt; 
I wire, die besetzte Leitung. 

offiee s. das Amt, Amtslokal; | of orü 
^iw,dasürsprungsamt; telegraph | , 
das Telegraphenamt. ' 

Ohm s. das Ohm; BÄ \ , das British 
Association-Ohm; Board of trade \^ 
das Board of Trade -Ohm; legal l , 
or congress \ , das gesetziche Ohm; 
true I , das wahre Ohm. 

Ohmage s. die Ohmzahl, Widerstand 
eines Leiters in Ohm. 

Ohmic resistance s. der ohmische 
Widerstand, der Energie verbrauchende 
Widerstand, im Gegensatz zum watt- 
losen Widerstand. 
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Ohmmeter s. der. Ohmmesaer (Apparat 
zur unmittelbaren Bestimmung des 
Widerstandes). 

Ohm's law s. das Ohm'sche Gesetz.. 

oü insulation s. Oelisolirung. 

oll transformer s.der Oeltransformator. 

Omnibus s. gemeinsam, adj., Haupt-; 
I havy or \ rod,or | mre, die Sammel- 
schiene. 

one coil electro-Tnagneta. der Elektro- 
• magnet mit einer Spule 

open adJ. offen (von Stromkreisen); 
I drcuit, der offene Stromkreis; \ Cir- 
cuit batterj/y die Arbeitsstromkreis- 
batterie; I Circuit induction, die 
Induktion in einem offenen Strom- 
kreise; I coil annaiure, der Anker 
mit getrennten Windungen. 

opening shoek s. der Oefbiungsschlag. 

Operator s. der Telegraphist, Apparat- 
beamte. 

opposed adj. entgegengesetzt; | cur- 
rent der Gegenschaltungsstrom. 

to öseillate, to vibrate v. hin- und 
herschwingen, oscilliren. 

oseillation s. die Schwingung, Oscil- 
lation; axis o/l , die Schwingungs- 
axe; arc of\ , amplitude of\ , 
See amplitude, die Amplitude der 
Schwingung; time of\ , die Schwin- 
gungs-Zeit. 

OSCillatory adj. oscillirend; | dis- 
Charge f die oscillirende Entladung; 
I impedance, die oscillirende Im- 
pedanz; I indtcction, die Induktion 
(durch oscilürende Entladung). 

Osmose s. die Osmose; electro- \ , die 
Elektrosmose. 

Output s. die Leistung, der Betrag der 
von einer Maschine U.&.W. ausgegebenen 
Energie. 

over - eompounding s. die Ueber- 
compoundirung. 

overflow alarm s. der Maximalwasser- 
stands- Anzeiger. 

overhead-line s. die oberirdische oder 
Luftleitung. 

over house telegraph s. die über die 
Häuser hinweg geführte Leitung 

over-load s. die üeberlastuug. 



to overload v. an accumulator, einen 
Akkumulator überladen. 

over type dynamo s. die Dynamo 
mit oberständigem Anker, 

ozokerite s. das Ozokerit, das Erd- 
wachs. 

ozone s. das Ozon. 

ozonisation s. die Ozonisirung. 



Paeinottl induetor s. or ring, der 
Pacinotti-King. 

Pacinotti teeth s. pl. or Padnottis 

frojections, die 2iahnung des Anker- 
emes. 

painter s. das Fangtau, die Fangleine. 

pane s. die Tafel; fulminating \ or 
luminous, die Blitztafel. 

pantelegraphy s. die Kopirtelegraphie, 
PantelegraphiB. 

paper s. , endless telegraph \ der 
Papierstreifen fürMorseapparate ipun- 
ched I , der gelochte Papierstreifen. 

paper feeder s. die Papierzuführungs- 
" tung; J guiae, die Papier- 
führung; 1 rolter, guide pulley (el. 



Vorrichtung; j guide, die Papier- 
führung; 1 rolter, gu' ' ^ \^ ./ 
app.),see \ guide ;\ slide, see \ guide. 

paper filament s. das Papierfilament 
(für Glühlampen). 

paper insulated adj. mit Papier isolirt. 

paraffln'e s. das Paraffin. 

parallel adj. parallel; | circuits, parallel 
geschaltete Stromwege. 

paramagnetie adj. paramagnetisch. 

paramagnetism s. der Paramagnetis- 
mus. 

parasitieal eurrents s. pl. eddy, local, 
Foucault eurrents , Foucault'sche 
Ströme. 

partial adj. theilweise partiell, | earth, 
der unvollkommene Erdschluss. 

passive State s. der passive Zustand 
(z. B. des Eisens in starker Salpeter- 
säure). 

path s. der Pfad; | of the current 
(electr.), der Stromweg. 
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pattem s. , model s. , das Master, 
Musterstück, Modell. 

paying-out apparatus s., | machine, 
die Auslege- Vorrichtung bei der Kabel- 
legung. 

to pay out V. a cable, ein Kabel aus- 
legen. 

P D abbr, for potential difference, 
das Zeichen für Potentialdifferenz. 

pedal eommutator s. der Tritt -Um- 
schalter. 

Peltiep's cross s. dasPeltier'sche Kreuz. 

pendant s. das Gehänge. 

pendulum s. das Pendel ; | annunda- 
tor, das Pendeltableau; | ball s., die 
Pendelkugel; | circuit breaker, der 
Pendelkontakt; electric | , das elek- 
trische Pendel ; | regulator, der Pendel- 
regulator; | rod, die Pendelstange. 

pentane Standard s. die Pentanlampe, 
als Normalmaass für Lichtmessung. 

perforated adj. gelocht; | armature, 
der gelochte Anker; | core diso, die 
gelochte Ankerscheibe; \paper slip, 
der gelochte Papierstreiien. 

perforatop s. der Locher; kand | , der 
Handlocher; key board \ , derTasten- 
schriftlocher. 

period s. die Periode. 

periodie adj. periodisch. 

periodieity s. die Periodizität bei 
Wechselströmen, der halbe Betrag 
der Wechselzahl. 

permaneney s. die Stetigkeit (der 
L eitungsfähigkeit). 

permanent adj. permanent, stetig, an- 
dauernd; I magnety der Stahlmagnet, 
permanente Magnet. 

permeability s. die magnetische Durch- 
lässigkeit. 

permeameter s. der Apparat für Unter- 
suchung der magnetischen Beschaffen- 
heit des Eisens. 

permeanee s. die Permeanz, d. h. der 
umgekehrte Werth deis magnetischen 
Widerstands. 

peroxide of lead s. das Bleisuperoxyd. 

perturbation s. die Störung; magne- 
tic I , die magnetische Störung. 



Phase 8. die Phase; retardation o/L | 
die Verzögerung der Phase ; Single | , 
Einphasen-; three | , Dreiphasen-; 
two I , Zweiphasen-. wd 

phonautogrraph s. der Phonautograph 
(König's). 

phone abbr, for telephone, das Tele- , 
phon. 

phonie wheel s. das phonische Had. 

phonogrraph s. der Phonograph. 

phonophone s. orrategovemor, der 
Apparat zur Regulirung der Schwin- 
gungen einer vibrirenden Lamelle. 

phosphoreseenee s. die Phosphores- 
cenz. 

photo- electric adj. photoelektrisch. 

photo-electrieity s. die Photoelek- 
trizität, 

photo -electro-motive force s. die 
photoelektromotorische Kraft. 

photometer s. das Photometer; a^ti- 
nie I , das Photometer für actinische 
Strahlen; bar \ or Bunsen's \ , das 
Bunsenphotometer; calorimetric J , < 
das kalorimetrische Photometer; dis- 
pers Ion I , das Dispersionsphotometer; 
shadow I , das Schatten -Photometer, 
Rumford's Photometer; translucent 
disc I or Bunsen \ , das Bunsen- 
Photometer. 

photophone s. das Photophon. 

photophone s. die Kopflampe für 
medizinische Untersuchungen. 

to pick up V. a cable, ein Kabel 
aufholen. 

pik - up - Circuit s. die Leitung, in ' 
welche an Stelle einer gestörten Tneil- 
strecke das entsprechende Stück einer 
anderen Parallelleitung eingeschaltet 
ist. 

pickle s. die Brenne. 

piece 8. das Stück ; bed \ , die Grund- 
platte; pole I , der Polschuh. 

pile s. die Säule, Batterie. 

pilot s. Probe, Prüf-; | lamp, die Kon- 
troll-Lampo an Dynamomaschinen; | 
transformer, der Voltmeter-Trans- 
formator; I toire, der Prüt-Draht. 

pith s. das Pflanzenmark; eider \ , das 
HoUundermark; j -bally die Hollunder- 
etc. Markkugel; | ball electroscope, 
das HoUundermarkkugel-Elektroskop. 
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pivot s. der 
Suspension 



Zapfen, Drehpunkt; | 
die Spritzenanschlän- 



plant s. die Anlage (in der Gesammt- 
heit ihrer Theile, z.B. Beleuchtungs- 
anlage, bestehend aus der Dampf-, 
Dynamomaschine u. s. w. 

plant eleetpieity s. die Elektrizität, 
welche sich bei Pflanzen zeigt. 

plate s. die Platte; earth \ .die Erd- 
platte; Franklin' s | , die Franklin*- 
sche Tafel ; gener ating f , die Lösungs- 
elektrode , positive Elektrode des 
*V galvanischen Elementes; ground \ , 

die mit der Erde verbundene Platte 
, eines Platten - Blitzableiters ; nega- 
tive, positive I j die negative, posi- 
tive Elektrode eines galvanischen 
Elementes; steel \ , am Hughes- 
Apparat die Lippe des Schlittens. 

plate arrester s. der Platten -Blitz- 
ableiter. 

plate eondenser s. die Franklin'sche 
Tafel. 

^ plate eleetrieal maehine s. die Schei- 
ben-Elektrisirmaschine. 

plating s. abbr, for eleetro-plating, 
die Herstellung eines galvanischen 
Metallüberzuges. 

plating balanee s. die Galvanisirwaage. 

plating bath s. das (galvanische) Bad. 

platinized adj. platinirt. 

platinoid s. das Platinoid. 

Si platinum s. das Platin; ] black, das 
Platinschwarz; | contact, Ipointyder 
Platinkontakt, die Platinspitze;! foil, 
I sheet, das Platinblech; sponge | , 
«powoy, der Platinschwamm; | wire, 
der rlatindraht. 

play s. der Spielraum; end \ , der Spiel- 
raum der Änkerwelle in horizontaler 
'. Richtung. 

plow s. der Gleitkontakt der elektrischen 
Strassenbahn bei Schienen- oder unter- 
^ irdischer Zuleitung. 

plug s. or wedge, der Stöpsel ; | cut out 
der Stöpselausschalter; double\j der 
Doppelstöpsel ; arid \ , das Füllstück 
eines Akkumulatoren -Gitters; in- 
finity i , see inünity plug; \ key 
or I Switch, der Stöpselkontakt. 



to plug V. stöpseln. 
plumbago s. der Graphit. 

plunge s. Tauch- ; | battery, die Tauch- 
batterie. 

plunger s. der Tauchkolben; coil 
and I , or sucking coil, die Spule 
mit axial beweglichem Eisenkern. 

point s. der Punkt; contact \ , die 
Berührungsstelle; indifferent | or 
neutral | , der Indifferenzpunkt, neu- 
trale Punkt; nodal I or null \ , der 
Knotenpunkt; | of intersection , der 
Kreuzungspunkt. 

point s. die Spitze ; collecting \ s. 
collecting combs, die Saugspitzen; 
I lightning arrester, der Spitzen- 
Blitzableiter. 

Points s. pl. consequent \ , die Folge- 
punkte; I of derivation, die Ver- 
zweigungspunkte. 

polar adj. Pol-; \ angle s., or angle 
of polar span, derümfassungswinkel 
des Polschuhes; | extension, or pole 
piece, polar ups, der Polschuh. . 

polarity s. die Polarität. 

Polarisation s. die Polarisation; di- 
electric | , die dielektrische Polari- 
sation; galvanic | , die galvanische 
Polari-sation. 

polarized adj. polarisirt; | armature* 
der polarisirte Anker; | electro- 
magnet, der polarisirte Elektro- 
magnet; \ Morse apparatus, der 
polarisirte Morse ; | retay, das polari- 
sirte Relais. 

pole s. der Pol; analogotis | , das 
Krystallende , welches beim Erhitzen 
positiv elektrisch wird; antilogous\, 
der Gegensatz von analogous \ ; 
austrat \ , der magnetische Nordpol; 
battery \ , see battery; borecu 1 , 
der magnetische Südpol; carbon \ , 
der Kohlenpol; consequ£nt I , con- 
secutive \ , der Folgepol ; copper \ , 
der Kupferpol; magnet\, der Magnet- 
pol; magnetic \ , der magnetische 
Pol; marked \ , northem \ , der 
Nordpol der Magnetnadel ; negative \ , 
der negative Pol; north \ , north 
seeking \ , see northem; positive], 
der positive Pol; south \ , south 
seeking 1 , der Südpol; touch\, der 
Streichpol; travelling \ , der (um-) 
laufende Pol; unmarked \ , see 
south I ; zinc \ , der Zinkpol. 
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poles s. pl. of the same name, simi- 
lar I Sj die gleichnamigen Pole ; I of 
coniraryname, die ungleichnamigen 
Pole. 

pole 8. die Telegraphenstanffe; Ä- | , 
Ä'Shaped \ jSee Ä-pole; aouble j , 
die Doppelstange; nshed \ , die an- 

feschuhte Stange; heavy \ , der 
tänder; junction \ , die tleberftih- 
nmgs8tange;preparcd|,m^'ec<cd | , 
impregnatea \ , die zubereitete , im- 
prägnirte Stange; stayed \ , \ tied 
vnth a tvire rope, die yerankerte 
Stange; struttea \ , die verstrebte 
Stange; terminal \ , die Abspann- 
stange; temporary \ , die Noth- 
stange; truased \ , see stayed \ . 

pole: butt end of a\ ^ das Stamm- 
ende; hole or excavation for a \ , 
die Stangengrube; line of\8, die 
Stanffenlinie; position of a \ j site 
marked for a\ ^ der Stangenstand- 
punkt. 

pole cap s. die Stang^enkappe; | steps 
s. pl., aie Klettervorrichtung. 

pole ehanger s. or pole changing 
switchy der Pol Wechsler, Stromwender, 
Wechselschalter. 

pole pleee s. or pole Ups, der Pol- 
schuh. 

Police telegrraph s. der Polizei -Tele- 
graph. 

polyphase adj. multiphase, mehr- 
phasig. 

poreelain s. das Porzellan; biscuit 
baked \ , das verglühte Porzellan; 
I insulator, der PorzeUan-Isolator. 

popous adj. porös; | cup or \ cell, die 
Thonzelle. 

Position Ander s. der Distanzmesser. 

positive adj. positiv. 

posts s. pl. binding \ die Klemmen- 
schrauben. 

Potential s. das Potential; ab8olute\, 
das absolute Potential; constant \ , 
das konstante Potential; fall of\, 
der Spannungs- Abfall, Spannungs- 
unterschied; magnetic \ , das mag- 
netische Potential; negative, posi- 
tive I , das negative, positive Poten- 
tial; zero I , das Nullpotential (elek- 
trisches Potential der Erde). 



Potential differenee s. die Potential- 
differenz, der Spannungsunterschied, 
die Spannungsdifferenz. 

Potential galvanometer s. das Gal- 
vanometer zur Messung von Spannungs- 
unterschieden. 

Potential regulation s. Spannungs- 
regulirung. 

Potentiometer s. das Potentiometer. 

power s. die Arbeitsintensitätdie Kraft, 
die Energie Tdas englische Wort wira 
mit der gleichen Unbestimmtheit ver- 
wendet wie das deutsdie Wort 
„Kraft"); /br I , für Kraft (-Über- 
tragung). 

press button s., push bittton , der 
Druckkontakt. 

pressel s. der hängende Druckkontakt, 
Press- oder Bimenkontakt. 

pressure s. der Druck; electric \ , die 
Spannung, der SpannuM^sunterschied, 
die elektromotorische Kraft. 

to priek v. anstechen, anbohren; | the 
wire of a cable, ein Kabel anbohren. 

primary adj. primär; | amperetumsy 
die primären Ampere- Windungen; 
I battery, das Primär -Element. 

prime adj. Haupt-; 1 conductor, der 
Konduktor (der Elektrisirmaschine). 

to prime v. die erregende Ladung einer 
Influenzmaschine mittheüen. 

prineiple s. das Princip. 

printing axle s., cutis., die Druck- 
welle; I canif see cam; \ instru- 
ment, der Druckapparat; | lever, der 
Druckhebel; mecÄanmw, der Druck- 
mechanismus; I roller, impression 
roller, die Druckrolle; | telegraph, 
type\telegraph, der Drucktelegraph. 

private Installation s. die Einzel- 
Anlage. 

probe ^.electric \ die elektrische Sonde. 

proof- plane s. das Prüfscheibchen. 

proof-sphere s. das Prüfkügelchen. 

to prop V. verstreben. 

proportionate adj. proportional; 
I arm, die Verhältnisswiderstände 
der Wheatstone'schen Brücke. 
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prostration s. electric \ der elektrische 
Sonnenstich. 

protector s. see arrester, die Schutz- 
vorrichtung. 

pull s. der Zugkontakt. 

pulsatory adj. pulsirend, an- und ab- 
schwellend; J currentSj pulsirende 
Ströme; | fietdy das pulsirende Feld; 
I motorj der Mehrphasenmotor. 

pump s. die Pumpe; Geissler \ , die 
Geissler'sche Pumpe; Sprengel \ , die 
Sprengel'sche Pumpe. 

pümping s. das Wogen des Lichtes der 
Glühlampe. 

puneh s. die Stange des Lagers. 

to puneh v. durchlochen. 

pusher s. der Stösser. 

push s. , desk], der Tischkontakt; 
floor I , der Fussbodenkontakt. 

push-button s. or press buttoriy der 
Druckkontakt. 

pyro-electrieity s. die Pyro- Elek- 
trizität. 



Q. 

quad s*. a contraction, a) for qua- 
drantj 
b) for quadruplexj 

quadrant s. der Quadrant, a)als Längen- 
einheit , b) als Einheit der Selbst- 
induktion, Henry; legal \ , der gesetz- 
liche Quadrant. 

quadrant eleetrometer s. Thomson's 
Quadrant- Elektrometer. 

quadrant eleetroseope s. Henley's 
Quadrantelektrometer. 

quadrature; in , in der Phase um 90® 
verschoben. 

quadruplex Quadruplex-; | tele- 
graphy, Quadruplex -Telegraphie. 

quantity s. die Menge, Quantität ;|ö'a/- 
vanometeryt das Strom-Galvanometer, 
Quantitäts- Galvanometer; | electro- 
magnetf \ magnetj der Quantitäts- 
Elektromagnet; to join up in \ the 
coilsofan electromagnet, die ftoUen 
eines Elektromagnets neben einander 
schalten; to join up a battery in , 
eine Batterie parallel (in ihren Ele- 
menten) schalten. ' 

Sack, Wörterbuch. 



quartz s. der Quarz; | fibre^ der Quarz- 
faden. 

quiek or sttdden break switch s. der 
Momentausschalter. 

quieking s. die Amalgamirung eines 
zu galvanisirenden Metallstückes. 



B. 

raeing s. of a motor. das Durchgehen 
eines elektrischen Motors bei plötz- 
licher Entlastung. 

raek s. das Gestell, Gertist; | for bat- 
terieSj battery \ , das Batteriegestell; 
I wheely das Sperrrad. 

to raeke v. (said of poles) , über- 
hängen. 

radial adj. radial; | armaiure, der 
Speichenanker. 

radiation s. die Strahlung. 

radiophony s. die Radionie. 

to ran^e v. an electric line, eine 
elektrische Linie in gerader Linie 
legen. 

ränge Ander s. der Distanzmesser. 

ratehed s. die Sperrklinke, der Sperr- 
kegel ; I dick, die Sperrklinke ; i wheel, 
rack wheely see rack; \ wheel with 
fine teeth, das Friktionsrad. 

ratehed and pawl. das Zahnrad mit 
Sperrklinke. 

rate govemor s. see phonophone, 

ratio s. das Verhältniss; core \ , das 
Verhältniss des Seelendurchmessers 
zur Dicke des Kabels; Shunt \ , das 
Nebenschlussverhältniss; | arms, die 
Verhältniss- Widerstände der Wheat- 
stone- Brücke. 

ray, s. electric \ der elektrische Rochen 
^aia torpedo) 

reaetion s. die Rückwirkung; arma- 
ture I , die Ankerrückwirkung. 

reaetion eoil s. die Drosselspule. 

to read v. lesen; | by sound (tel.), 
nach dem Gehöre aumehmen. 

reading teleseope s. das Ablese-Fem- 

röhr. 
to reearbon v. eine Bogenlampe mit 

Kohlenstiften beschicken. 
4 
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receiver s. der Empfänger, Empfangs- 
apparat. 

receiver hook s. der Haken, an wel- 
chen das Telephon gehängt wird. 

receiving s. apparatus, see receiver; 
I Station, die Empfangsstation. 

to recharge V. wieder laden; \the ac- 
cumulator, den Accumulator wieder 
laden, die Ladung erneuern. 

reeiprocating motor s. der elektrische 
Motor mit hin- und hergehendem 
Anker. 

recoil escapement s. die zurück- 
springende Hemmung. 

reeonnaissance s. (el. constr.), die Aus- 
kundung. 

reeonstruetion s. of electric lines, 
die Wiederherstellung der elektrischen 
Linien. 

recorder s. der Registrirapparat; car- 
bon I , der Russschreiber ; sipnon \ , 
der Heberschreiber von Thompson, 
Syphon- Recorder. 

reeording or registeringinstruments 
s. pl. die Registrir - Vorrichtungen, 
-Apparate. 

rectified currents s. pl. gleichgerichtete 
Ströme. 

to rectify v. gleichrichten. 

redressed currents syn, rectified 
currents» 

redueteur s. der Vorschaltwiderstand 
für Spannungsmesser. 

refleeting galvanometer s. das 

Spiegelgalvanometer. 

reflux s. der Rückstrom; flux and \ , 
das Ein- und Ausströmen der Elek- 
tricität in das bezw. aus dem Kabel. 

to refresh v. a battery, eine Batterie 
beschicken, speisen. 

register s. der Kontrollapparat. 

to regulate v. the sag or dip of 
thelinewire (el. constr.), den Durch- 
hang des Drahtes reguliren. 

regulation s. die Regulierung. 

regulator s. der Regulator ; | rod, die 
Regulirstange ; I ofan electric dock, 
die elektrische Normaluhr; current |, 
die Stromregulirungs - Vorrichtung; 
electric light \ , der elektrische Licht- 
regulator. 



relay s. (el. app.) , das Relais | ; 
without an armature, das anker- 
lose Relais; | with horizontal 
coilSy das liegende Relais; | tinth 
vertical or upright coils, das 
stehende Relais; bell \ , das Käst- 
chen für die Fallscheibe; box soun- 
ding \ , das Klopferrelais; d'Arlin- 
court I , das Relais von d'Arlincourt; 
differential \ , das Differentialrelais; 
Hughes \ , das Hughes - Relais; 
Meyer \ , das Meyer -Relais; micro- 
phone I , das Telephon -Relais; neu- 
tral I , das neutrale Relais; neutral 
armature \ , das unpolarisirte Relais; 
polarized \ , das polarisirte (Siemens) 
Relais; repeating \ , das uebertra- 
gungs- Relais. 

relay circuit s. der Relaisstromkreis; 

ößZ/, die Relaisglocke; | connection, 

die Relaisschaltung; | magnet, das 

Aushülfs-Relais ; stwit auch mr : relay. 

to relay v. auslösen, loslassen; | the 
armature, den Anker abschnellen; 
'• the ratchet, die Sperrklinke auslösen. 

reluctance s. die Reluktanz, der mag- 
netische Widerstand. 

reluctivity s. die specifische Reluktanz. 

remanenee s. der remanente Magne- 
tismus. 

to repeat v. a telegram, ein Tele- 
gramm wiederholen. 

repeater s. der Uebertrager; high 
speed I , der Uebertrager, das Relais 
nir Schnelltelegraphie. 

repeating points s. pl. die Uebertra- 
gungs- Kontakte. 

repetition s. (tel.), die Wiederholung. 

replenisher s. der Replenisher (deut- 
scher Ausdruck fehlt). 

repulsion s. die Abstossung. 

residual adj., | electridty, der elek- 
trische Rückstand; | magnetism, der 
magnetische Rückstand , remanente 
Magnetismus. 

resin s. Harz; cake of\ , der Harz- 
kuchen. 

resinous electridty s. die Harz-Elek- 
tricität. 

resistance s. der Widerstand; appa- 
rent\j Virtual \ =impedance, der 
scheinbare Widerstand, die Impedanz; 
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Widerstand; caroon I , der Kohlen- 
widerstand; comhinea \ , der Ge- 
sammtwiderstand; compensating \ , 
der Ausgleichs -Widerstand; essenti- 
al I or internal \ , der innere Wider- 
stand (eines Stromerzeugers); exter- 
nal I or non-essentialy der äussere 
Widerstand; | inductive \ , der 
induktive Widerstand , Widerstand 
mit Selbstinduktion ; internal \ , see 
essential \ ; Joint] , syn, combi- 
ned I , magnetic \ , der Magnet- 
Widerstand; non - essential , see 
extemal \ ; non - inductive \ , der 
induktionslose Widerstand ; ohmic \ , 
der ohmische Widerstand; specific , 
der specifische Widerstand; stea- 
dying I , der Beruhigungswiderstand ; 
Virtual I , der virtuelle Widerstand. 

resistanee box s. der Widerstands- 
kasten^ die Widerstandsskala; | co^78. 
die Widerstandsspule; | frame s. der 
Vorschaltwiderstand, Rheostat. 

resonanee s. die Eesonanz. 

resonator s. der Resonator. 

rest s. stop, der Ruhekontakt. 

retardation s. die Verzögerung; | of 
phasey die Phasenverzögerung. 

retentivity s. die Koerzitivkraft. 

retOPt carbon s. die Retortenkohle, 
der Retortenrückstand. 

re-transmission s., retransmission s., 
die Weiterbeförderung. 

to re-transmit v., to retransmit v. 
a telegraniy ein Telegramm weiter- 
befördem 

return s. Rück- ; earth \ , die Erd- 
leitung; I Circuit y I wire, die Rück- 
leitung; I stroke, der Rückschlag. 

reverse current s. der Gegenstrom. 

reverser, current\8. der Stromwender. 

reversibility s. die Umkehrbarkeit. 

reversible bridge s. die Wechsel- 
brücke, in welcher die Verhältniss- 
widerstände miteinander vertauscht 
werden können. 

reversing key s. die Tastö für die 
Versendung von abwechselnden posi- 
tiven oder negativen Strömen. 

rheoehord s. der Rheostat. 



rheometer s. (obsolete), das Galvano- 
meter. 

rheoseope s. das Gralvanoscop. 

rheoseopie frog s. das Frosch-Galvanos- 
cop. 

rheostat s. der Rheostat, veränderliche 
Widerstand. 

rheotome s. der selbstthätige Unter- 
brecher, das Rheotom (veraltet). 

rheotrope s. der Stromwender, Rheo- 
trop (veraltet). 

riband (ribband) iron post s. die 
eiserne Telegraphenstange aus Winkel- 
eisen gitterförmig zusammengesetzt. 

ribbon coil s. die Bandspule; | core, 
der Bandkem. 

rlder s. der Stösser. 

ring s. der Ring; Ampere \ , der ring- 
förmige Leiter in der Strom waage; 
collecting \ , der Schleifring j Fara- 
day's I , der ringförmige Eisenkern 
eines Transformators; foundation\ , 
der ringförmige Ankerkem ; guara\ , 
der Schutzring; Pacinotti's \ , der 
Pacinotti-Ring; split \ commutator, 
der Kommutator, der aus zwei Halb- 
ringen besteht. 

ring contact s. der Kontakt mit Schneide 
und federndem Ring; | core, der Ring- 
ankerkem. 

rings s. pl. electric \ or Nobili's \ , 
die Nobili'schen Ringe. 

to ring V. for a number, anklingeln; 
to I off, abklingeln; to \ up a sub- 
scriber, einen Theilnehmer an der 
Telephon- Anlage anrufen. 

rin^ng battery s. (or battery for 
nnging), die Weckerbatterie. 

ring-oflf System s. das Abklingelungs- 
system, Schlusszeichen. 

roaring s. das summende Geräusch 
des Lichtbogens. 

rocker s. der Bürstenträger am Kol- 
lektor ; I arms, die Arme des Bürsten- 
trägers. 

rod s. die Stange, Schiene; bus | , die 
Sammelschiene; discharging \ , der 
Entlader; omnibus \ , see bus \ . 

rods. coupling \ ,dieStangenkuppelung. 

4* 
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roll s. die Rolle, Walze, der Cylinder; 
paper \ , die Papierrolle. 

to poll V. out the tvirSf den Draht 
abrollen. 

roUed wire s. der gewalzte Draht. 

rollep (tel. app.), der Holzkem der 
Morserolle; Impression \ , dieDrack- 
rolle; ink \ , inking \ , die Farb- 
walze. 

roof s. ofapole, das Schutzdach einer 
Telegraphenstange. 

rosin see resin. 

rotating brtish s. der Rollenkontakt 
für Kollektoren, an Stelle der Bürste; 
I fieldj das Drehfeld, umlaufende Feld. 

rotatory current s. der Drehstrom. 

rubber s. das Reibkissen (der Elek- 
trisir - Maschine); India \ , caout- 
chouCj der Kautschuk, das Gummi 
elasticum. 

Ruhmkorfif coil s. der Rühmkorff^sche 
Apparat. 

to ran' V. laufen, betreiben; \ at a 
speedy mit einer bestimmten Um- 
laufgeschwindigkeit laufen; | in pa- 
rallel j in ParaUelschaltung betreiben; 
I the wire, den Draht auf die Stangen 
aufbringen. 



' s. 

saddles.derSattel; | öracÄe^, die gerade 
Stütze. 

safety catch s., safety cut-out, die 
Sicherung; | device, die Sicherheits- 
vorrichtung, Sicherung; I fuse, I plug 
or Strip, die AbSchmelzsicherung. 

sag s. der Durchhang (des Drahtes). 

to sag V. sich durchbiegen, nieder- 
hangen (vom gespannten Leitungs- 
draht gesagt). 

sal ammoniae s. der Salmiak; | bat' 
terpf das Salmiakelement. 

salient pole s. der radial gestellte 

Feldmagnet. 
sand s. der Sand; | batten/y die 

Sandbatterie; | splitj der Riss (im 

Draht). 
Saturation s. die Sättigung; magne- 

tic I ] die magnetische Sättigung. 



Sehweigger's multiplier s. Schweig- 
ger's Multiplikator. 

seraper s. der Schaber, Batterieschaber. 

serateh brush s. die Kratzbürste. 

serews s. pl. binding |, binding postSy 
die Klemmschraube. 

to seal V. verschliessen. 

seareh light s. das Suchlicht ; | pro- 
jector, der Scheinwerfer. 

seeohm s. das Sekohm. 

seeondary adj. sekundär; | a^tionSj 
die sekundären elektrolytischen Vor- 

fänge; | am/oere-tums, die sekun- 
ären Ampere- Windungen; | battery, 
das Sekundär -Element; | dock, die 
Sekundär -Uhr; | current, der indu- 
cirte Strom; | gener ator, der Sekun- 
där - Generator , a) Transformator, 
b) Akkumulator; \poles, die Folge- 
punkte. 

seetioned coils s. pl. die Spule, die 
aus mehreren in einer Axe liegenden 
Theilspulen besteht. 

Segment s. das Segment, der Streifen ; 
commutator 1, dasKoUektorsegment, 
der Kollektorstreifen. 

selenium s. das Selen; | cell, die Selen- 
zelle. 

self-aeting adj. selbstwirkend, sich 
selbst regulirend; | insulator, der 
Isolator, der den durchgleitenden 
Draht von selbst festklemmt, | make 
and break, der automatische Selbst- 
unterbrecher. 

self-exciting adj. selbsterregend. 

self-induetion s. die Selbstinduktion. 

seif - repulsion s. die Ausdehnung 
eines Körpers in Folge seiner elek- 
trischen Ladung. 

self-starting adj. von selbst angehend. 

self-winding electric dock s. die 
Uhr, die selbstthätig durch den Strom 
aufgezogen wird. 

semaphore s. der optische Tele^aph, 
Flüjgeltelegraph, Semaphor; | Station, 
die , Semaphorstation. 

semi-conductor s. der Halbleiter. 

semi-incandescent lamp s. die Halb- 
gluh-, Kontaktglühlampe. 
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Sender s. der Sender. Geber; zink \ , 
der Sender, der nacn Absendung des 
Zeichen gebenden Stromes einen Gegen- 
strom absendet. 

sensibility s. die Empfindlichkeit. 

Separator s. die Scheidevorrichtung; 
magnetic \ , der magnetische Erz- 
scheider. 

series s. die Reihe; contact | , die 
Spannungsreihe; multiple- \ , die 
Parallelschaltung, von Gruppen hinter- 
einander geschalteteter Leiter j | and 
long Shunt urinding, die Einschal- 
tung der Nebenschlusswickelung einer 
Verbundmaschine parallel zum äusse- 
ren Stromkreis; | and Short Shunt 
winding y die Einschaltung der 
Nebenschluss- Wickelung einer Ver- 
bundmaschine parallel zum Anker: 
I dynamOy dieHauptschlussmaschine; 
I -motor s. der Hauptschlussmotor; 
I multiple, die Reihenschaltung von 
Gruppen parallel geschalteter Leiter; 
I transformer, der Transformator, 
der mit anderen hintereinander ge- 
schaltet ist; I winding , die Haupt- 
schlusswickelung. 

to serve v. a cable, ein Kabel be- 
kleiden. 

Service (tel.), die dienstlichen Angaben 
im Kopfe des Telegrammes | ; con- 
ductor s. die Vertheilungsleitung; 
I message (tel.), das Dienstelegramm. 

serving s. of a cable, die Bekleidung 
eines Kabels; 1 of hemp, hemp \ , 
die Hanf bekleidung. 

set s. der Satz, die Gruppe; | screw, 
die Stellschraube, Klemmschraube. 

to set V. setzen, stellen, richten, ein- 
richten; to \ up a battery (electr.), 
eine Batterie ansetzen. 

setting-out s. of a line, das Abstecken 
(einer Telegraphenlinie). 

to shaekle v. a wire, eine Leitung 



shaekle s. insulator, der Isolator in 
Winkelpunkten. 

shade t. der Schirm, Lampenschirm. 

shadow s. [el.] der Schatten bei elek- 
trischer Strahlung. 

shadow photometer s. Rumford's 
Photometer. 



sheath s., iron \ ofa cable, die eiserne 
Schutzhülle eines Kabels; induction \ 
for magnet coils s. die dünne ge- 
schlossene Metallhülle , die in die 
Wickelung eines Elektromagiiets ein- 
gelegt wird, um Induktionswirkungen 
zu verhindern (Brush, Aron). 

to sheath v. überziehen, (ein Kabel) 
mit Schutzdrähten bekleiden. 



sheathiBg armor s 
Shell s. magnetic \ 



die Schutzhülle, 
die Magnet -Be- 



legung. 

Shield s. der Schild (z. B. magnetischer 
ScMld). 

ship fittinqs s. pl. die Leitungs- 
zubehörtheile für Schiffsanlagen. 

shoek s. der Stoss, Schlag; back or 
retum \ , der Rückschlag; break I , 
der Unterbrechungsstoss ; electric \ , 
der elektrische Schlag; opening \ 
syn break, 

Shoe s. (tech.), der Schuh, der Stangen- 
schuh. 

shore s. end (pfa cable), das Küsten- 
kabel; I lest, die Kabelprüfung. 

Short Circuit s. der Kurzschluss. 

to Short Circuit v. kurzschliessen. 

Shunt s. der Nebenschluss; | box, der 
Nebenschlusskasten; | circuit, der 
Nebenschluss; | motor, der Neben- 
schluss -Motor; \ ratio, das Neben- 
schluss - Verhältniss ; I winding, die 
Nebenschlusswickelung. 

shunted adj. mit, im Nebenschluss, 
parallel geschaltet. 

Shuttle armature s. Siemens Doppel- 
T- Anker ; | current s. = altemattng 
current, der Wechselstrom. 

Signal s. das Zeichen; telegraph \ , 
das telegraphische Zeichen; | room, 
der Apparatsaal. 

Single touch s. der einfache Strich; 
I needle instrument, der Einnadel- 
Telegraph; | needle code, \ needle 

aiphabet, das Alphabet des Zeiger- 
apparats. 

Siphon recorder s. der Heberschreiber. 

skin effect s. die Oberflächenströmung 
bei Wechselströmen. 

sied s. der Kontaktschlitten. 



sleeve 



54 



Station 



sleeve Joint s., die Muffenverbindung. 

slide s. der Schleifkontakt; | bridge, 
die Brücke mit Messdraht und Schleif- 
kontakt. 

sliding condenser s. der Kondensator 
mit verstellbaren Platten ; | resistance 
box s. der Kurbelrheostat. 

Slip s. das Gleiten (des Riemens). 
slope s. der Abhang; lines of\ , die 
Gefälllinien. 

slow speed s. langsamer Gang (in Ver- 
bindungen deutsch als Adjektiv; lang- 
sam laufend). 

snap Switch s. der Schnappschalter. 

socket s. die Fassung; lamp \ , die 
Lampenfassung; w(ul \ , die Wand- 



te solder v. löthen. 
olenoid s. das Solenoid. 
olution s. die Lösung. 

sound s. der Ton, Schall; to read a 
despatch by the \ , ein Telegramm 
nach dem Gehör aufuehmen, abhören; 
\reading (tel.), die Aufnahme nach 
dem Gehör; | telegraphy, die Tele- 
graphie nach dem Gehör. 

sounder s. der Klopfer, Klopfsignal- 
apparat; Morse \ , der Morse'sche 
Klopfapparat; double plate \ , der 
Doppelklopfer; pony \ , der kleine 
Klopfer. 

souree of energy s. die Kraftquelle. 

south-magnetism s. der Süd -Magne- 
tismus. 

to Space V. (tel.), den Zwischenraum 
zwischen den Morsezeichen lassen. 

span s., angle of polar | , der Um- 
fassungswinkel der Polschuhflächen. 

spark s. der Funken; | arrester s. das 
Schutzgitter an Bogenlampen zum 
Schutz ge§:en abfallende Kohlentheil- 
chen; | coil s. der Funkeninduktor; 
I drawer, der Funkenzieher; | gap 
die Schlagweite; | micrometer. das 
Funkenmikrometer. 

sparking s. der Funken, die Funken- 
bildung am Kollektor u. s. w. ; | di- 
stancej die Schlagweite. 

tspeeific adj. s]jecifisch (abgekürzt spec.) ; 
[ condttctivity , die spec. Leitungs- 
fähigkeit; I inductive capacity, die 
Dielektricitätskonstante ; | resistance, 
der spec. Widerstand. 



speed indicator s. das Tachometer. 

Spiral adj. spiralförmig; | battery^ 
Hare's Kalorimotor; | winding , die 
Umwickelung des Gramme-Ringes. 

splayed^otw^ s. die Spieissverbindung. 

spliee s. die Spieissstelle; | box s. die 
Verbindungsmuffe, der Verbindungs- 
kasten; cable I , die KabellöthsteUe. 

to spliee v. spleissen, spliessen, eine 
Kabelspleissstelle anfertigen. 

split battery s. die Batterie, deren 
Mitte an Erde oder an der Rück- 
leitung liegt. 

spring s. die Feder; | ammeter, der 
Strommesser mit Federgeg^enkraft ; 
i and fibre Suspension , die Faden- 
' aufhängung mit eingeschalteter Spann- 
feder; I control , die Richtkraft, 
welche durch eine Feder ausgeübt 
wird ; I jackf der federnde Stöpsel- 
kontakt; Ijackcut'Out, der Kontakt 
mittelst zweier sich berührender 
Kontaktfedem , die durch Zwischen- 
schaltung eines isolir enden Stöp- 
sels von einander getrennt werden. 

stanehion s. die Stütze, der Ständer. 

stand s. das Gestell, der Ständer; | box 
(Morseapp.), der Untersetzkasten. 

Square mil s. das Flächenmil = 
0.001 2 " engl. 

Square tvire s. der Quadratdraht. 

stampings s. pl. ausgestanzte Blech- 
theile. 

Standard s. der Maassstab^ die Einheit, 
die Norm; | caneiZe, die Einheitskerze; 
1 celly das Normalelement; | of light, 
die Lichteinheiten; | register (tel.), 
der Normal -(Morse-) Farbschreiber. 

to Start V. anlassen. 

State s. der Zustand; passive \ , der 
passive Zustand. 

Statie adj. statisch; | electricity, die 
statische Elektricität; hysteresiSy die 
Hysteresis; | induction, die Influenz. 

Station s. die Station ; central \ , die 
Central -Station, das Elektricitäts- 
werk; distant \ , die Endstation; 
home I , die Ausgangsstation ; inter- 
mediale \ , die Zwischen - Station; 
Irans forming y die Uebertragungs- 
station. 
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stag s. die Stütze, Steife, (tel.) der 

Äker ; I blocky der Ankerpfahl, -klotz ; 

; holt, der Ankerbolzen; | hook^ der 

Ankerhaken. 
Steady adj. ruhig (wird gesagt von 

dem Licht der elektrischen Lampen). 

steadying resistance s. der Beruhi- 

gungs- Widerstand. 
steeling s. or aderage, das Ver- 

stählen, die Verstählung. 

Step -by- Step schrittweise, sprung- 
weise; I motion telegraphy der 
Zeigertelegraph. 

step-up, step-down aufsteigend, ab- 
steigend; I Irans former , der Trans- 
formator für aufsteigende, absteigende 
Umwandlung. 

to stiek V. kleben bleiben, haften. . 

stieking s. das Kleben des Ankers am 
Magneten, nachdem der Strom unter- 
brochen. 

to stop V. stopfen^ zumachen, anhalten ; 
halten; | the wire, die Leitung ab- 
spannen. 

storage s. die Aufspeicherung; | bat- 
ten/j die Akkumiüatoren- Batterie; 
• I capacity, die Kapazität eines Akku- 
mulators; I of electricity, die Auf- 
speicherung der Elektricität. 

Sterins s. pl. die Stürme; electric | , 
elektrische Stürme der Erdströme; 
magnetic \ , das magnetische Ge- 
witter. 

strain s. (mech.), die Spannung, der 
Druck, die Beanspruchung, Belastung. 

straining winch s. die Drahtwinde. 

Strand s. der Strang, die Litze eines 
Taues ; | of seven copper wires, ein 
siebenlitzi^er Kupferdraht; | wirCj 
die Drahtlitze. 

stranded wire s. der verseilte Draht- 
strang. 

strandingmaehine s. die Verseilungs- 
maschine. 

stray s. Streu-; J field, das Streufeld; 
power, der Kraftverlust. 

strengthening pieees pl. of the tele- 
graph structur, Verstärkungsmittel 
des Telegraphengestänges. 

stretehing insulator s. der Spann- 
isolator; I pole, I post, die Stange mit 
Spannisolator. 



Striae s. pl. Schichten des Lichtes in der 
Geissler'schen Röhre. 

to strike v. across überspringen (von 
Funken). 

striking distance s. die Schlagweite. 

to Strip V. abstreifen. 

Stripping s. die Entfernung eines gal- 
vanischen Ueberzuges. 

strut s. die Strebe, Steife, Spreize, Ver- 
strebung. 

to strut V. streben, verstreben, ab- 
spreizen, abstreifen. 

SU Symbol for Siemens Unit, SE 

= Siemenseinheit. 

sub-main s. die abzweigende Leitung. 

sub-marine adj. unterseeisch. 

subterranean 9 Underground adj. 
unterirdisch. 

subway s. der unterirdische Kanal, in 
welchen Leitungen gelegt werden, 
Unterstrasse. 

sueking coil s. or magnet, die Spule 
mit verschiebbarem Kern. 

sulphating s. die Sulfatbildung. 

sunstroke, electric s. der elektrische 
Sonnenstich. 

supersaturated adj. übersättigt. 
supplies s. pl. die Bedarfsartikel. 
supply s. die Versorgung; | wires, die 
Speiseleitungen. 

to supply V. versorgen, liefern; | a 
battery (electr.), eine Batterie im 
Betriebe halten. 

sureharge s. die Ueberanstrengung. 

surfaee s. die Oberfläche ; equipoten- 
tial I, die Aequipotentialfläche ; I rfew- 
sity, die Oberflächendichtigkeit ; | leak- 
age, der Stromverlust durch leitend 
gewordene Isolationsflächen; | mag- 
netization, free magnetism, der 
freie Magnetismus. 

susceptibility s. coefficient of in- 
duced magnetization, die Magne- 
tisirungszaU, der magnetische Induk- 
tionskoefficient, die Susceptibilität. 

Suspension s. die Aufhängung; bi- 
/z7ar|,dieBifilaraufhängunff; fibre , 
die Fadenauf hängung ; Jmire edge , 
die Schneidenaufhängung; pivot \ , 
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die Zapfenlagerungf, Aufhängung auf 
einer Spitze ; torston \ , die Torsions- 
aufhängung. 

Suspension toire (of cable) s. der 
Tragdraht (eines Kabels). 

swelling current s. der anschwellende 
Strom. 

SWG abbr. for Standard wire 
gauge, 

swift s. wire mallet, das Klopfzeug. 

swinging earth s. der Erdschluss, der 
durch die zeitweilige Berührung 
schwingender Drähte mit Baumästen 
u. s. w. hervorgebracht wird. 

swinging insulator s. der Pendel- 
isolator. 

swiss commutator s. (tel.), der Linien- 
Umschalter. 

switeh s. der Schalter, Ausschalter, 
Umschalter, Stromschlüssel; auto- 
matic [ , der selbstthätige Schalter; 
changmg \ , chanaina over \ , der 
Umschalter; doubte break \ , der 
Ausschalter mit doppelter Kontakt- 
stelle; double pole \ , der zweipolige 
Ausschalter; knife \ , der Schnei- 
denschalter, der Schalter mit Schneide ; 
plug I ^ der Stöpselschalter; pole 
changing \ , der Wechselschalter, 
Stromwendeschalter ; reversing \ , der 
Stromwender; snap | , der Schnapp- 
schalter, Momentausschalter; storage 
battery changing \ , der Umschalter 
für Akkumulatoren-Batterien; three 
way I , der Umschalter. 

switeh board s. die Schalttafel j mul- 
tiple \ , der Multiplex- oder Vielfach- 
Umschalter ; trunking \ , das Wechsel- 
gestell , das mit anderen Wechsel- 
gestellen verbunden werden kann. 

to switeh V. umschalten; | in resi- 
stance, Widerstand einschalten. 

to switeh on v. einschalten. 

synehronizer s. der Synchronismus- 
anzeiger. 
synehronous adj. synchron. 
System s. das "System. 

T. 

T, t Symbol for time, das Zeichen 

für „Zeit^^ 
table connection s. dieTischverbindung. 



taekle s. (mech.), der Flaschenzug, 
Bolle nzug, Klobenzug. 

tailing s. durch Stromverzögerung: ver- 
zerrtes telegraphisches Zeichen; fcMr- 
rent, die Verzögerung des Stromes 
bezw. der Stromdauer. 

talk s., cross \ , die Uebertragung der 
Laute von einer Telephonleitung auf 
die andere. 

talking tvire s. die Eisenbahn-Leitung, 
welche vom Eisenbahndienstpersonal 
für amtliche Mittheilungen benutzt 
wird, die Sprechleitung. 

tangent s. die Tangente; | galvano- 
metCTj die Tangentenbussole; | law, 
das Tangentengesetz; | scale, die 
Tangentenskala. 

tank s. der Tank, Behälter; cable \ , 
der Kabeltank, Kabelbehälter. 

tape s., insulating i , das schmale 
Band, das Isolirband; | wheel, der im 
Untersetzkasten des Morseapparates 
angebrachte Papierrollen-Träger. 

taping s. Bandumwickelungs-. 

tapper s. syn. double \ key, pedal 
key j der Doppeltaster zur Absen- 
dung von Strömen mit verschiedener 
Richtung. 

to tap V. theeren. 

taste s., electric \ der elektrische Ge- 
schmack, die Wirkung eines Stromes 
auf die Zungennerven. 

teaser s. die Nebenschlusswickelung 
der Verbunddynamo. 

Tee s. der Buchstabe T; lead \ , die 
T-förmige Bleimuffe bei Abzweigungen 
an Bleikabeln. 

tel-autogrraph, s. teleautograph, der 
Telautograph. 

telegram, telegraphie despateh» 
telegraphie message s. das Tele- 
gramm ; I pl. paper slip, das Tele- 
gramm-Material; code I , das Tele- 
gramm in Geheimschrift; cypher \ , 
das chiffrirte Tele^amm; foreign \ , 
das internationale Telegramm; | vnth 
multiple addresseSy das zu verviel- 
fältigende Telegramm; news | , das 
Zeitungs - Telegramm ; ordinary \ , 
das gewöhnliche Telegramm; re- 
ceivea \ , das Auskun&telegramm ; 
I re-directed to a second address^ 
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I to folloWj das nachzusendende Tele- 
gramm; I to be repeatedj das ver- 
glichene Telegramm; semaphorie \ , 
das semaphorische Telegramm; Ser- 
vice ' , das Diensttelegramm ; special , 
das besondere Telegramm; urgent , 
das dringende Telegramm; trans- 
mitted I , das Durchgangstelegramm. 

to telegraph, to transmit by tele- 
graph V. telegraphiren. 

telegraph s. der Telegraph; ABC [, 
der Zeigertelegraph; automatic 
I , der selbstthätige Telegraph; 
copying |, der Kopirtelegraph; 
dicä !, disk i, indicator , needte , 
pointer \ , der Zeiger -Telegraph; 
double needle \ , der Doppelnadel- 
Telegraph; duplex I , der Duplex- 
rOoppel-) Telegraph; facsimue \ , 
aer Kopirtelegraph; field \ , mili- 
tary \ , der Feldtelegraph; magneto- 
electric\. der magnetelektrische Tele- 
graph, Morse I , der Morse-Telegraph ; 
mtcttiplex j, derMultiplex-Telegraph; 
printmg I , der Druck - Telegraph ; 
quadruplem \ , der Quadruplex-Tele- 
graph; recording | , see vrriting \ ; 
Single needle \ , der Einnadel-Tele- 
gfraph; submarine \ , der untersee- 
ische Telegraph; type printing \ , 
der Typendruckapparat; writing \ , 
der Schxeibtelegraph. 

telegraph aiphabet ^. das Telegraphen- 
Alphabet; I apparatus , \ Instru- 
ment, I register, der Telegraphen- 
Apparat; I cablCj das Telegraphen- 
Kabel; I Clerk, der Telegraphen- 
Beamte, Telegraphist; | construction, 
der Telegraphenbau; f departement, 
die Telegraphen - Abtheilung : | en- 
gineer, der Telegraphen-Bauiührer;| 
engineering department, die Tele- 
graphen-Bauabtheilung; ' engineering 
staff, das Telegraphen-Bau-Personal; 
I key , der Telegraphen - Schlüssel; 
I line, die Telegraphen -Linie; I Of- 
fice, das Telegraphenamt, die Tele- 
graphen-Anstalt; I plant, die Tele- 
graphen-Anlage; \ pole, \post, die 
Telegraphenstange- | repeater , die 
Uebertragungsvomchtung; i Service, 
der Telegraphendienst; | Signal, das 
telegrapmsche Zeichen; | stamp, die 
Telegraphen - Freimarke ; | Station, 
die Telegraphenstation; | structure, 
das Telegraphengestänge; | tender, 
das Anerbietungsverfahren auf Tele- 
graphen - Materialien ; universal \ 



Union, der allgemeine Telegraphen- 
Verein; I wire, der Telegraphendraht 
die Tfelegraphen-Leitung. 

telegrrapher, telegraphist, Operator, 
telegraph offieial , Instrument 
Clerk s. der Telegraphist; female 
telegraphist, female Operator, die 

Telegraphengehülfin. 

telegrraphie adj. telegraphisch, Tele- 
graphen-; I aiphabet I code, a) das 
telegraphische Alphabet, b) der Tele- 
graphenschltissel; | needle, der Zeiger 
im Zeigertelegraphen; | register, der 
elektrische Registrir- oder Kontrol- 
apparat. 

telegraphy s. die Telegraphie; mul- 
tiplex I , die Mehrfach -Telegraphie; 
quadruplex \ , die Vierfach - Tele- 
graphie. 

telepherage, telpherage s. das Tel- 
phersystem. 

telephone s. das Telephon, der Fem- 
sprecher; I call box, die Fernsprech- 
zelle: I call room, | call Station, 
die öffentliche Femsprechstelle ; | case s. 
das Gehäuse des Fernsprechapparates; 
\ connection. der Fernsprech - An- 
schluss; exchange, local\exchange, 
das Stadtfernsprechvermittelungsamt; 
I induction coil, der Mikrophon-In- 
duktor; I line, die Fernsprechlinie; 
I Office, das Fernsprechamt; \ plant, 
die Fernsprechanlage; | receiver, der 
Femsprechempfangsapparat; \sender, 
der Absender, Fernsprecher ; | Service, 
der Fernsprech - Dienst, Femsprech- 
Betrieb; ' trank line, die Fernsprech- 
Verbindun^slinie; | wire, die Fern- 
sprech -Leitung; capillary \ , das. 
Kapillar -Telephon; carbon \ , das 
Kohlen -Telephon; chemical \ , das 
chemische Telephon; electrostatic I , 
das Kondensator -Telephon; table \ , 
der Tischapparat; thermo-electric j , 
das thermo - elektrische Telephon; 
wall I , der Wandapparat, das Wand- 
telephon. 

telephony s. die Telephonie; long 
distance \ , das Fernsprechen aut 
weite Entfernungen. 

teleseope s., reading \ s. das Ablese- 
fernrohr. 

temperature coefficient s. der Tem- 
peratur - Koefficient. 
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tenon s. der Zapfen; with key, fox- 
tailj wedged I , der Zapfen mit Keil, 
verkeilter Zapfen. 

tensile adj. strain (mech., phys.), die 
Zugspannung, Zugkraft; resistance 
to I strain y \ streng ht^ die Zug- 
festigkeit. 

tension s., electriCy \ die Spannung. 

tension s. rmech., phys.), die Spannung, 
Spannkrart; | of tne steaniy der 
Dampfdruck; | rolleTy expandinp 
roller, die Spannrolle; | spring, die 
Spannfeder. 

term s. der Termin; | s pl. die Bedin- 
gungen ; | o/'üaymew/, der Zahlungs- 
termin; I 8 pl. ofa sale, die Verkaufs- 
bedingungen. 

terminal s. see binding-screw, 

terminal adj. End-; | carbon, die 
letzte Kohle einer elektrischen Bat- 
terie; I voltage, die Klemmenspan- 
nung; I zinky das letzte Zink in der 
Batterie. 



terrestrial adj. Erd-; 
der Erdmagnetismus. 



magnetism. 



test s. die Probe, Prüfung, die Unter- 
suchung, Messung ; loop \ ^ die Schlei- 
fen-Probe; I boxy see teshng box, 

to test V. probiren, prüfen, untersuchen, 
messen. 

testing battery (tel.), die Unter- 
suchungsbatterie; I boXy test box, der 
Untersuchungsbrunnen ; | brackety die 
Untersuchungskonsole ; | insulator, 
der Untersuchungsisolator; | stationy 
die Untersuchungsstation. 

theory s. die Theorie. 

thermal adj. thermisch. 

thermo-eleetrie adj. thermoelektrisch; 
I battery or piley die Thermosäule; 
I cally der Wecker, der durch eine 
thtrmoelektrische Vorrichtung aus- 
gelöst wird; | couple, das Thermo- 
element; I currentSy thermoelektrische 
Ströme; | element, das Thermo -Ele- 
ment. 

thermo-electricity s. die Thermoelek- 
tricität. 

thermo-eleetrometer s. or electric 
thermometer, das elektrische Thermo- 
meter (wie z. B. Kinnerley's Thermo- 
meter). 



three way switch s. der Dreiweg- 
schalter. 

three wire system s. das Dreileiter- 
system. 

through pr. durch; to be \ (tel. app.) 
verbunden sein. 

throw 8. der Ausschlag (bei ballistischen 
Galvanometern). 

to throw v. into ö^ear (mech.)^ in Gang 
setzen, einrücken, in Eingriff bringen; 
I oiU of geary ausser Gang setzen, 
ausrücken. 

throw-baek indicator s. das Tableau 
mit elektrischer Rückstellung. 

thunder s. der Donner. 

tick s., magnetic\ der Ton, welcher beim 
Magnetisiren langer , dünner Stäbe 
entsteht. 

tieker s. der Börsenklopfer. 

time s. die Zeit; | constanty die Zei^ 
konstante; | cut-outy der Zeitschalter; 
I -fally der Spannungsabfall bei fort- 
schreitender Entladung einer Akku- 
mulatorenbatterie; I -nse, die Span- 
nungs- Zunahme bei fortschreitender 
Ladung einer Akkumulatorenbatterie. 

tin sounder s. die Klopf vorrichtung an 
Nadel -Telegraphen, bei welcher die 
Nadel an Schallkörper aus Zinn 
schlägt. 

tinned taire s. der verzinnte Draht 

tip s., polar | , pole \ , der Polschuh. 

tongs s. pl. die Zange; discharging \ , 
der Entlader. 

toothed core discs s. pl. gezahnte 
Ankerscheiben. 

top s. (techn.), die Spitze, das oberste 
Ende; I (tel.) , der Kopf des Telegramm- 
Formulars; I of a poley das Zopf- 
ende einer Stange; magnetic \ , der 
magnetische Kreisel. 

torque s. die Drehkraft (als bestimmte 
Grösse bedeutet es Drehungsmoment). 

torsion s. die Torsion- | balance, die 
Torsionswaage ; | gatvanometer, das 
Torsionsgalvanometer; | suspensioriy 
die Torsionsaufhängung. 

total earth s. voller Erdschtuss. 
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toueh s. die Berührung:, der Strich, das 
Streichen ; double \ (magn.), der dop- 
pelte Strich; separate I , der getrennte 
Strich; Single \ , der einfache Strich. 

tower System s. das Beleuchtungs- 
system, bei welchem hohe eiserne 
Leuchtthürme indem zu beleuchtenden 
Gebiete aufgestellt werden. 

transformer s. der Transformator; 
core I , der Kern - Transformator; 
hedaehog \ , der Igel-Transformator; 
multiple I , der parallel geschaltete 
Transformator; ou \ , der Oel-Trans- 
formator; series \ , der Transformator 
in Reihenschaltung; shell \ , der 
Mantel-Transformator. 

translator s., telegraph repeatery 
die Uebertragungsvomchtung. 

transmission s. (phys.). die Leitung:, 
Uebertragung; | of tetegrams, die 
Abtelegraphirung, Beförderung von 
Telegrammen; | of power y die Kraft- 
übertragung. 

to transmit v. übersenden, (tel.) be- 
fördern, abtelegraphiren ; transmitted 
telegramy das Durchgangstelegramm. 

transmitter s. der Geber , der Gebe- 
Apparat; carhon \ , aas Kohlen- 
mikrophon. 

transposing s. die Kreuzung der Drähte 
bei telephonischen Ueberlandlinien zur 
Verhinderung der Induktionswirkung. 

travelling pole s. der umlaufende Pol. 

trembling bell s. die Basselglocke 

trestle s. das Gerüst, Gestell, der Bock. 

to trim V. zurichten. 

trimmer s., brush \ , der Bürsten- 
zurichter. 

trolley s. die Kontaktrolle, Laufrolle; 
double I , die doppelte Kontaktrolle. 

trough battery s. die Trogbatterie. 

trumpet s., electric \ , die elektrische 
Trompete. 

trunk s. line (tel.), die Verbindungs- 
linie; I wire (tel.), die Verbindungs- 
leitung; I wires exchange (tel.), das 
Vermittelungsamt für die Verbin- 
dungs -Leitungen zwischen verschie- 
denen Fernsprechämtern. 

trunkiiig stvitch board s. das Wechsel- 
gestell, das mit anderen Wechsel- 
gestellen verbunden werden kann. 



to truss V. (tel.), den Fusspunkt einer 
Stange mit Steinen oder Holz ver- 
stärken, eine Lampe verankern. 

truss wire s. der Anker. 

trussed poles s. pl. gekuppelte Stangen. 

tube s. die Röhre; electric |, die Blitz- 
röhre (entspr. Blitztafel) ; Geissler \ , 
•die Geissler'sche Röhre; guard \ , 
die Schutzröhre; luminotts \ , see 
electric, 

tubulär adj. röhrenförmig; | braidy 
das Schlauchgewebe; | core, der 
hohle Kern; | magnet, iron clad, 
jacketed magnet, der Elektromagnet 
mit Eisenmantel, der mit einem Pole 
verbunden ist. 

tuning fork s. die Stimmgabel ; | circuit 
breaker, der Stimmgabelunterbrecher. 

turn s. die Windung. 

turns s. pl., ampere \ , die Ampere- 
Windungen; dead \ , die todten Win- 
dungen; prim,ary I , secondary \ , 
die primären, sekundären Windungen. 

turning moment s. das Drehmoment. 

twist^oiw^ s. die Würgverbindnng. 

type s. der Typus, die Type, der Druck- 
buchstabe; I printing apparatus, 
der Drucktelegraph, die Typenrad- 
achse des Hughesapparates ; I wheely 
das Typenrad des Hughesapparates. 



u. 

Underground adj. unterirdisch; | con- 
du^or s. die unterirdische Leitung; 
! subway, die Unterstrasse. 

undulatory adj. undulirend ; | currents, 
undulirende Ströme. 

unidireetional adj. von einer be- 
stimmten (festen) Richtung. 

uniform adj. gleichförmig; | fieldy das 
gleichförmige Feld. 

unipolar adj. unipolar; | armaturCy 
der Anker einer Unipolarmaschine; 
I current inductiony die Unipolar- 
induction; | dynamOy die Uinpolar- 
maschine; | inductiony see \ current 
induction; \ magnet die horizontal 
schwebende Magnetnadel, bei welcher 
ein Pol in der Drehaxe liegt. 
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unit s. die Einheit; absolute \ j die 
absolute Einheit; BA\^ die Bntish- 
Association-Einheit; fundamental ', 
die Grundeinheit; practical \ , die 
praktische Einheit. 

unoeeupied adj. drcuit, die unbesetzte 
Leitung. 

V. 

vaeuum s. die Leere, das Vakuum 
absolute \ , die absolute Leere 
high I , die hohe Leere; low \ , die 
niedrige Leere. 

variable adj. veränderlich, variabel. 

vat s. die Wanne. 

veriftcation s. of an apparatusy die 
Untersuchung der verschiedenen Be- 
standtheile eines Telegraphen -Appa- 
rates. 

vibrating bell s. die Rasselglocke. 

Virtual adj. virtuell; | resistance, der 

virtuelle Widerstand. 
viscosity s. die Viskosität. 

viseous adj. viskos; | hysteresis, die 

viskose Hysteresis. 
vitpeous adj. electricity, die positive 

oder Glaselektricität. 

Vitriol s. das Vitriol (Sulfat); blue \ , 
das Kupfervitriol ; green \ , das Bisen- 
vitriol; white I , das Zinkvitriol. 

volatilization s. die Verflüchtigung. 

volt s. das Volt; BA\^ das British 
Association- Volt; congress , legal\, 
das legale Volt; lost\Sj der Spanmings- 
verlust in Volt. 

voltage s. die elektromotorische Kraft 
in Volt ausgedrückt; terminal \ , 
die Klemmenspannung in Volt. 

voltaie s. galvanisch; | arCj der Licht- 
bogen; I cell, das Volta- oder galva- 
nische Element; | circuit, der Strom- 
kreis; \ effectj die Kontaktspannung; 
I electridty, der Galvanismus; | ele- 
ment or | battery, das galvanische 
Element. 

voltametep ä. das Voltameter ; copper !, 
das Kupfer -Voltameter; gas \ , das 
Gas-, Wasser- (Gus- Volumen-) Volta- 
meter • silver], das Silber- Voltameter; 
weight \ , das Gewichts -Voltameter 
(im Gegensatz zum Gasvolumen- Volta- 
meter). 



voltametrie adj. voltametrisch, Volta- 
meter-. 

Voltmeter s. das Voltmeter, der Volt- 
messer, der Spannungsmesser; electro- 
static I , der elektrostatische Span- 
nungsmesser. 

vulkanite s. das Ebonit. 



W. 

W, Symbol for a) Watt, b) work, 
c) weight, das Zeichen für a) Watt 
(und im Englischen) b) Arbeit, c) Ge- 
wicht. 

wall brächet s. der Wandarm, der 
Mauer - Träger , die Mauer - Konsole ; 
I socket, die Wandfassung. 

ward s. from „backwar d^^, „forward", 

die Richtung einer geraden Linie. 

washer s. die Unterlagsscheibe, Zwi- 
schenlage. 

waste s. der Verlust, ungenützter Ver- 
brauch; I field, das Streufeld. 

water power s. die Wasserkraft. 

waterproof adj. wasserdicht. 

watt s. das Watt (Plural: Watt ohne 
angehängtes s); apparent \s, die 
scheinbaren Watt. 

watt -Äowr s. die Watt- Stunde. 

watt meter s. der Wattzähler. 

wave s. die Welle. 

wear s. die Abnutzung, der Verschleiss. 

weather contact s.' die Berührung 
der Drähte in Folge schlechten Wetters. 

Weber s. das Weber (seither aufgege- 
bene Bezeichnungen für verschiedene 
Einheiten); i m,eter, der Strommesser 
(seither aufgegebene Bezeichnung). 

wedge 8. plug, der Stöpsel; double \ , 
der Doppelstöpsel; | cut-out, der 
Stöpselschalter. 

to weld V. schweissen. 

welding s. das Schweissen. 

wet cell s. das nasse Element. 

wheel s. das Rad; | S axle, Rad und 
Welle; arbor \ , das Wellrad; ba- 
lance \ , escape I , escapement \ , 
, das Steigrad, Hemmnngs- 
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rad; angular i , bevel \ , conical ; , 
mitre , das konische Rad, Winkel- 
rad; cn/lindrical \ , cytindrical 
toothea\ , ri^ht \ , spur \ , das 
Stirnrad; ny\, flying , das Schwung- 
rad; frietion i , das Friktionsrad. 

whlPl s. electric\,^eix elektrische Wirbel. 
wlneh f. die Drahtwinde; hand \ , die 

Handwinde; | handle, die Kurbel 

einer Winde. 

to'wind V. winden, wickeln, aufwickeln ; 
I off^ abwickeln. 

wlndage s. der Luftraum zwischen 
Ankeroberfläche (nicht Anker k er n- 
oberfläche) und Polschuhfläche. 

windln^ s. die Wickelung; bifilar \ , 
die bifilare Wickelung; diso \ , die 
Scheiben Wickelung; multiple \ j die 
Maffnetspule, die aus mehreren Emzel- 
spiüen besteht; multipolar | , die 
Wickelung für mehrpolige Dynamos; 
Shunt I , die Nebenschlusswickelung. 

wipe s. der Draht, der Telegraphen- 
' draht, die Telegraphenleitung; aeri- 
al I , die oberirdische Leitung; bind- 
ing j . der Bindedraht, Wickeldraht 
braiaed \ , der verseilte Draht 
conducting \ , der Leitungsdraht 
covered \ , der besponnene Draht 
drawing-in \ , der Einziehdraht, 
drawn [ , der gezogene Draht ; hard 
drawn copper \ , der Hartkupfer- 
draht; earth I , der Erddraht, die 
Erdleitung; fine \ , see binding \ ; 
open I , overground \ , overland , 
see aerial \ ; overhouse \ , die über 
die Häuser weggeführte Leitung; 
primary \ , der primäre (inducirende) 
Draht; secondary \ . der sekundäre 
(inducirte) Draht; special \ , die für 
besondere Zwecke bestimmte Tele- 
graphenleitun^ ; spiral \ , die Draht- 
spirale; talking \ , die Eisenbahn- 
sprechleitung; laped I , der isolirte 



Draht; thin\, tie \, see binding; 
tinned] , der verzinnte Draht ; train \ , 
die Telegraphenleitung, welche zum 
Signalisiren der Eisenbahnzüge be- 
nutzt wirdj trunk \ , die Haupt- Ver- 
bindungsleitung 

wire brush s. die Drahtbürste; | car- 
rier, der Drahtträger des Pendel- 
Isolators ; I coily der Drahtring ; | cover- 
ing, die Drahthülle; | drum, die 
Drahtleier; | finder, das Kabelunter- 
suchungs- Instrument; | gauge, die 
Draht - Lehre, das Drant - Maass; 
I strainer, der Drahtspanner. 

wire gauze brush s , die Drahtgewebe- 
bürste. 

to wire v. mit Draht befestigen, mit 
Leitungen belegen, den Draht auf die 
Stangen aufbringen, auch: telegra- 
phiren. 

wireman s., lineman, der Monteur, 
Drahtleger. 

to withdraw v. a telegram, ein 
Telegramm zurückziehen. 

work s. die Arbeit. 



Y. 



Yoke s. das Joch. 

Z. 

Zamboni's drypile s.'die Zamboni'sche 
Säule. 

zero s. die Null; absolute h der abso- 
lute Nullpunkt. 

zero potßntial s. die Nullspannung. 

zineode s. der negative Pol eines Ele- 
mentes. 

zink sender s. der Zinksender, Ent- 
lader, Gegenstromsender. 
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Maschinen -Ingenieure und Elektrotechniker. Mit 16 Tafeln, 
wovon 8 in Farbendruck, als Zeichenvorlagen bei Konstruktions- 
arbeiten, erläut. Text u 36 Fig Quer-Quart-Format. 

Kartonn. Ji 10. — 

Verzeichnis der Tafeln: I.Schemata. 2. Zwölf yerschiedene Eisengertiste. 
8. Gramme-Binganker-Maschine, 65 Volt, 76 Ampöre. 4. 6. Flachring-Maschine, 65 Volt, 
* 12 Ampöre (Farbig). 6. Flachring-Maschine, 1000 Volt, 46 Ampöre (Farbig). 7. Siemens- 
Trommel- Maschine, 110 Volt, 200 Ampöre (Farbig). 8 Edison -Trommel -Maschine, 
125 Volt, 400 Ampöre. 9. 10. Lahmeyer- Trommel -Maschine, 66 Volt, 1^0 Amptoe 
(Farbig). 11. 12. Schuckert- Flachring -Maschine, 720 Volt, 200 Ampöre (Farbig). 
18. Manchester -(Hopkinson-) Maschine, 110 Volt, 200 Ampöre CFarbig). 14. Schorchl 
Binganker-Maschine, 6 Volt, 25 Ampöre. 15. Schnckert-Flachring-Componnd-Masohine 
110 Volt, 363 Amptoe. 16. Naglo- Typen: Trommel -Maschine, 110 Volt, 140 Ampere. 
Innenpol-Maschine, 100 Volt, 690 Ampere. 
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Französisch -Deutscher Teil. 



Sack, Wörterbuch. 



A. 



abonnö m. der Theilnehmer, Abonnent. 

aeeessoires m. pl. das Zubehör, die 
Zubehörtheile. 

aeeoudoir m. pour telephone m. die 
Armsttitze für Telephonapparate. 

aeeouplö adj. directementy direkt 
gekuppelt. 

aeeouplement m. die Kupplung; | 
direct, die unmittelbare Xupplun^; 
(de la pile) «= couplage m., die 
Schaltung (der Batterie u. s. w.); | 
en quantitiy \ en serie^ die" 
Parallel-, die Reihenschaltung der 
Batterie. 

aeeumulateuF m., pile secondaire, 
der Akkumulator, das Sekundär- 
element, ^verdeutscht) der Sammler; 
die verschiedenen Typen" von Akku- 
mulatoren werden, sofern sie nach 
dem Erfinder benannt sind, im Fran- 
zösischen wie im Deutschen durch 
Anfügung des Namens bezeichnet, 
z. B. I ludor, der Tudor - Akkumu- 
lator; I au cuivre, der Kupfer- 
Akkumulator; I au plomb , der 
Blei- Akkumulator; capacite f. d'un 
I , die Kapazität eines Akkumulators; 
formation f. del'\, dieFormirung des 
Akkumulators ; plaque f. de l \ , 
die Akkumulatorenplatte, -elektrode; 
rendement m. des \ s,, der Nutz- 
effekt der Akkumulatoren ; vase m. 
de r \ , das Akkumulatorengefäss; 
ckarger, deckarger v. un \ den Akku- 
mulator laden, entladen. 

aeeus^ m. de reception (tel.) , die 
Empfangsanzeige. 

aeeusep V. bescheinigen, anzeigen; | 
reception y den Empfang anzeigen, 
bestätigen. 

aeide m. die Säure; | carbonique, 
die Kohlensäure; I chlor hydrique, die 
Salzsäure; | chromique, die Chrom- 
säure; I nitriquCy die Salpetersäure; | 
sulfurique, die Schwefelsäure. 



aeide adj. sauer. 

aeidimötre m. der Säuremesser. 

aeidulö adj. angesäuert ; eau f. | e, 
angesäuertes Wasser. 

aeiduler v. ansäuern. 

aeiöration f. die Verstählung. 

aeoustique adj. akustisch; telegraphe \ 
m. der akustische Telegraph. 

aetion f. die Wirkung ; | demagneti- 
santCy die entmagnetisirende Wirkung, 
Entmagnetisirung; | externe y die 
äussere Wirkung; | interne, die 
innere Wirkung; | secondaire, die 
sekundäre , die Nebenwirkung ; | ä 
distance, die Wirkung in die Feme ; 
I du courant, die Wirkung des 
elektrischen Stromes ; | s electriques, 
die Wirkungen der Elektrizität; 
mettre en | , in Bewegung setzen. 

aetionner | , betreiben^ bethätigen. 

aetiver v. in Bewegung, in Thätig- 
keit setzen, bethätigen; | un appa- 
reily einen Apparat zum Arbeiten, 
zur Thätigkeit, zum Ansprechen 
bringen. 

aetuel adj. thätig, wirklich (im Gegen- 
satz zu : potentiel adj.). 

adhörenee f. ou collage m. de 
Varmature, das Anhängen, Kleben 
des Ankers. 

adh^rer v. anhängen, anhaften, an- 
kleben; I av:c (ou se coller contre 
les) noyaux , an , den Polen des 
Elektromagnets kleben bleiben; { 
ä une Convention, einem Vertrage 
beitreten. 

adhösion f. die Adhäsion. 

adminlstration f. die Verwaltung: | 
de chemins de fer, postale, tele- 
graphiquCy die Eisenbahn-, Post-, 
Telegraphen - Verwaltung. 

5* 
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admis adj. zulässig; articles, tele- 
grammes \ zur Beförderung zu- 
gelassene Gegenstände, Telegramme. 

admissibllitö f. die Zulässigkeit. 

adresse f. die Adresse; | abr4gee ou 
convenue (tel.), abgekürzte (ver- 
abredete) Adresse. 

adresser v. adressiren. 

aörien adj. die Luft betreffend; cdble 
m. I , das Luftkabel ;/iZm. ( ,die (ober- 
irdische]) Luftleitung; lignet j ne, die 
(oberirdische) Luftlinie. 

affaiblissement m. die Abnahme; | 
du courant electrique, die Abnahme 
der Stromstärke. 

afftnage m. des metauXj das Fein- 
ziehen, Reinigen, die Läuterung (der 
Metalle); | electrique, die elektro- 
lytische Metallreinigung. 

afßux m. das Zuströmen, die Ein- 
strömung; point m. d' \ , der Ein- 
strömungspunkt. 

agglom^rö adj. zusammengeballt, an- 
gehäuft. 

agfr^gat m. das Aggregat. 

aigrette f. electrique ou lumineuse, 
das elektrische Strahlenbüschel. 

aigruille f. die Nadel; | aimantee, die 
Magnetnadel ; | s astatiques , das 
astatische Nadelpaar; | de declinai- 
son, die Deklinationsnadel; | d'incli- 
naison, die Inklinationsnadel; | ^ 
forme de losange, die rautenförmige 
Nadel. 

aimant m. der Magnet; | artifidel, 
der künstliche Magnet; | correcteur, 
der Richtmagnet; | compensateury 
der Ausgleicmnagnet; | taminäirej 
der Blätter -Magnet; | naturel, der 
natürliche Mag-net; \ en ferä cheval, 
der Hufeisenmagnet; pole m. deV\, 
der Magnetpol. 

aimantation f. die Maffnetisirung; 
coeffident d' \ , susceptioilite mag- 
netique, die Susce^tibilität ; inten- 
Site d' I , die Intensität der Magneti- 
m\mg; procede m. d' |, das Magneti- 
sirungsverfahren; | ä Saturation f., 
die Magnetisirung bis zur Sättigung ; 
I par laction de la terre, Magneti- 
sirung durch den Erdmagnetismus; | 
par les courants, Magnetisirung 
durch den Strom ; | par la double 



touckCy Magnetisirung durch den 
Doppelstrich; | par simple tauche, 
Magnetisirung durch • den einfachen 
Strich; I par touche separee^ Mag- 
netisirung mit getheiltem Strich. 

aimanter v. magnetisiren. 

aire f. der Flächeninhalt. 

ajustage m.(mach., tech.j,die Justirung, • 
Einstellung. Zusammenpassung; | ou 
reglag e dun appareil, die Ein- 
stellung des Apparates. 

ajuster v. einrichten, einstellen, re- 
guliren. 

alignement m. die Stangenflucht. 

aligner v. eine Linie abstecken. 

alimenter v. (nähren) die fietriebskraft 
zuführen. 

alliage m. die Legirung, Vermischung. 

allumage m. die Anzündung (wird 
auch von elektrischen Lampen gesagt); 
I electrique, die Anzündung mittelst 
Elektrizität. 

allume-gaz m. der Gaszünder. 

allumer v. anzünden (wird auch von 
elektrischen Lampen gesagt). 

allumoir m. Electrique, der elektrische 
(Gas-) Zünder, voy, allume-gaz. 

aiphabet m. telegraphiaus, die tele- 
graphisQhe Zeichenschrift. 

alt^ratiön f. die Abänderung, Ent- 
stellung, Fälschung. 

altörer v. un telegramme, ein Tele- 
gramm entstellen, verstümmeln. 

alternateur m. die Wechselstrom- 
maschine. 

alterner v. avec q, au service, im 
Dienste mit Jemand abwechseln. 

aluminium m. das Aluminium; bronze 
m. d' \ , die Aluminiumbronze. 

alv^ole f. die Höhlung, die Masche, die 
Zelle (des Bleigitters in Akku- 
mulatoren). 

amalgamation f. die Amalgamirung. 

amalgame m. das Amalgam. 

amalgamer v. amalgamiren, ver- 
quicken. 

ambre m. jaune, der Bernstein. 

ame f. die Seele (des Kabels). 
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amiante m. der Asbest. 

amm^tre m. dier Strommesser. 

amoree f. electrique, der elektrische 
Zünder für Minenzündung; | de 
quantite, der Glühzünder; | de 
tension^ der Funkenzünder; veri- 
fication des \ s, die Prüfung der 
Minenzünder. 

amortir v. dämpfen, abschwächen; | 
les osdllations de Vaiguille 
aimantee, die Schwingungen der 
Magnetnadel dämpfen. 

amortissemeht m. die Dämpfung; | ä 
air, die Luftdämpfung. 

amortisseur m. die Dämpfungsvor- 
richtung. 

amp^re m. das Ampere. 

amp^re-^talon m. das Amperemeter, 
der Strommesser. 

ampöre-heure f. die Amp^restunde. 

amp^rem^tre m. der Strommesser, 
das Amp^remeter (die verschiedenen 
Typen werden, wenn sie nach dem 
Erfinder benannt sind, im Fran- 
zösischen durch Anfügung des Namens 
bezeichnet, z. B. | Deprez, dasDeprez- 
Amp^remeter); | enregistreur , der 
registrirende Strommesser; | ä mer- 
curßy der Quecksilber-Strommesser. 

amplitude f. die Amplitude. 

ampoule f. die Glasbirne (der Glüh- 
lampe). 

analogueadj. analog, übereinstimmend; 
pole I , der analoge Pol. 

analyse f. die Analyse; \ electrolytiquey 
die Elektroana,lyse,. Analyse mittelst 
Elektrolyse. 

anöleetriques m. pl. die Anelektrica 
(die Leiter, nach Gilbert's Anschau- 
ungen). 

angle m. der Winkel ; | de calage, 
der Winkel der Bürstenverschiebung; 
I de torsion, der Torsionswinkel. 

anion m. das Anion. 

anneau m. der Ring; | de garde, der 
Schutzring; | x electriques ou \ x 
de Nobuiy die'Nobili'schen Farben- 
ringe; I de Gramme, der E-inganker, 
der Gramme'sche Ring; daher auch 
wie im Deutschen | = der Anker 
(induit). 



annoneiateur m. die Anruf Vorrichtung 
(Fallklappe). 

annulaire adj. ringförmig. 

annuler v. vernichten, annuliren; | 

. un telegramme, ein Telegramm (in 

der Beförderung bereits) zurückziehen. 

anode f. die Anode; | soluble, die 
lösliche Anode. 

antagoniste (s. m. und adj.) gegen- 
wirkend; force f. I , die Gegenkraft; 
ressort m. | , die Abreissfeder. 

antilogue adj. antilog; pole \ , der 
antiloge Pol. 

antimoine m. das Antimon. 

ap^riodique adj. aperiodisch. 

appareU m. der Apparat; \ d'induc- 
tion, der Induktionsapparat. 

appareil m. telegraphtque, der Tele- 
graphenapparat; kurz bezeichnet: der 
Apparat; | ä deux aiguilleSy der 
Doppelnadel -Telegraph; I ä double 
pomte, der Doppelstift Apparat, der 
Doppelschreiber; J . ä molette, der 
Farbschreiber; | Hughes der Typen- 
druck-Apparat von Hughes; | Morse, 
der Morse'sche Telegraph, der Morse ; 
I protecteur, Schutzapparat. 

appareülage m. die Beleuchtungs- 
körper. 

apparent adj. scheinbar; resistance 
. I e, der scheinbare Widerstand. 

s'appauvrip v. ärmer werden (an 
Gehalt). 

appel m. der Anruf, Ruf; Signal d' 
I , das Anrufzeichen ; | d'incendie, 
der Feueralarm. 

arbre m. die Achse, die Welle. 

arc m. voltaique, der Lichtbogen; r | 
s'allume, V \ jaillity der Lichtbogen 
entsteht. 

ardoise f. der Schiefer. 

ar^om^tre m. das Aräometer. 

argent s. m. das Silber. 

argenture f. die Versilberung ; I gal- 
vanique, die galvanische Versilberung. 

armature l) f. die Armatur, Armirun^:, 
Bewehrung; | d'un aimant, die 
Armatur eines Magnets; | d'un 
cäble, die Armirung, Bewehrung 
eines Kabels; | d'un condensateur, 
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die Belegung ßines Kondensators; | 
Wune machine dynamo - eleo- 
trique, der Anker einer Dynamo- 
maschine, voy: I 2); I d'un electro- 
aimant, der Anker eines Elektro- 
magnets. 

armature 2) f. der Anker einer 
Dynamomaschine; | ä disqtiey der 
Scheibenanker: | äpöle, der Speichen- 
auker; | de Siemens , der Siemens- 
Anker; I en anneaUy der Ringanker; 
I en cylindre, der Trommelanker. 

armer v. armiren, bewehren, ausrüsten; 
I nn cdble de fils de fer, ein Kabel 
mit Schutzdrähten bekleiden; | un 
poteau, eine Stange armiren, aus- 
rüsten. 

armure f. voy, armature. 

arrangement m. die Anordnung, Ein- 
richtung, Uebereinkunft, der Vergleich ; 
I d'un oureau (tel., p.), die Ein- 
richtung eines Amtes. 

arr6t m. (mech.) die Hemmung, Be- 
grenzung, der Einfall. 

arr^ter v. hemmen, arretiren, sperren. 

artifteiel adj. .künstlich, nachgemacht; 
aimant m. | , der künstliche Magnet; 
resistance f. | le, der künstliche 
Widerstand. 

asphalte m. der Asphalt, das Erdharz. 

assemblage m. der Verband, die Ver- 
bindung. 

assoeiation f. des piles^ voy. cou- 
plage. 

astatieitö f. die Astasirung. 

astatique adj. astatisch; aiguilles f. 

pl. I s., das astatische Nadelpaar; cow- 
rants m. pl. | s., astatisch angeordnete 
Stromleiter; galvanometre m, |, das 
astatische Galvanometer. 

attaeher v. befestigen, anheften, an- 
machen. 

attaque f. der Anruf. 

attaquer v. angreifen; | ^appeler v. 
anrufen (ein Amt, einen Theilnehmer). 

attente f. das Wartezeichen. 

att^nuer v. abschwächen, verdünnen. 

atteppir v. landen (wird vom Kabel 

gesagt). 

attirer v. anziehen (den Anker etc.) 



attraetif adj. anziehend; foree f. 
I ve, pouvoir m. | , die Anziehungs- 
kraft. 

attraetion f. die Anziehung, An- 
ziehungskraft. 

audiom^tre m. das Audiometer. 

äuge f. der Trog; pile d | , die Trog- 
• batterie. 

aur^ole f. die Lichthülle, Aureole. 

aurore f.; | austräte, das Südlicht; | 
borealey das Nordlicht; j polaire, 
das Polar-, Nord- bezw. Südlicht. 

austral adj.; pole \ , der Südpol. 

auto - exeita^6t^r m., -trice f. selbst- 
erregend adj.; machine | trice, die 
selbsterregende Maschine. 

auto-induetion f. die Selbstinduktion 

automatiqüe adj. selbstthätig, auto- 
matisch. 

auto-r^grulation f . die Selbstregulirung. 

auxüiaire adj. Hülfs-. 

avaneer v. voreilen (von synchronen 
Dynamo od. telegr. App.). 

avertisseur m. der Anzeiger, der 
Alarm- Apparat, das Signal; | auto- 
matiqüe, die selbstthätige Anzeige- 
vorrichtung; I d'incendie, der Feuer- 
telegraph; I de vol, die elektrische 
Diebessicherung. 

avoir m. du poids s. das englische 
Handelsgewicht (1 pound = 0,4536 kg). 

axe m. die Achse, die Achslinie, Mittel- 
linie; I du levier, die Hebelachse; J de 
revolution ou de r-otation, die Üm- 
drehungsachse, Bewegungsachse; | d' 
oscillation, die Schwingungsachse; | 
du chariot (Hughes -Apparat), die 
Schlittenachse; | de roue des typeSy 
die Typen - Rad welle (Hughes - App.). 

axe m. magn^tique. ligne f. axiale, 
die magnetische Achse. 

axial adj. axial ; ligne | e, die (Magnet-) 
Achse. 



B. 

bain m. das Bad; insbes. das galvano- 
technische Bad; | electriquej das 
elektromedizinische Bad. 

baionnette f. das Bajonnett; ä | , 
Bajonnett-. 
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balai m. (der Besen) die Bürste, die 
Kontakt-, Kollektorbürste; porte- \ s 
m. der Bürstenträger. 

balanee f. die Waage; | d'induction, 
die Induktionswaage; | electrijjuey 
die Strom waage; [ electrodynamique, 
Stromwaage , die auf der elektro- 
dynamischen Wirkung beruht; | de 
torsion, die Torsionswaage. 

balaneer v. ausgleichen , in's Gleich- 
gewicht bringen. 

balle f. der Ball, die Kugel; | de 
sureau, HoUunderkügelchen. 

ballon m.; element m. d | , das Mei- 
dinger'sche Ballon-Element. 

barillet m. das Federgehäuse, die 
Federtrommel. 

barre f., harreau m., die Stange, der 
Stab, die Querstange, der Querriegel,' 
Schiene. 

bäteau m. electriquej das elektrische 
Boot. 

bäti m. das Gestell. 

bä.ton m., de resine, die Harz-, die 
Siegellack-Stange. 

batterie f. 1) syn. de „pil&'; 2) bat- 
terie electriquej die Batterie Leidener 
Flaschen; | en cascade, die Leidener 
Batterie in Reihen- oder Kaskaden- 
schaltung. 

biehrömate m. das Bichromat; | de 
potasse, das doppeltchromsaure Kali ; 
pile au I , das Chromsäure-Element. 

bielle f. die Gelenk-, Kurbelstange. 

bifllaire adj. bifilar; Suspension \ f. 
die Bifilar- oder Doppelfaden - Auf- 
hängung. 

bifureation f. die Gabelung (des Weges). 

se bifurquer v. sich gabeln {wird vom 
Stromwege gesagt). 

bipolaire adj. zweipolig, bipolar. 

biseuit m. das unglasirte Porzellan. 

bitume m. das Erdharz, Bergpech. 

bIaQe m. der leere, weisse Raum (tel.), 
die Blanktaste; faire un \ (tel.), einen 
leeren Raum auf dem Papierstreifen 
machen; | des chiffreSy die Zahlen- 
blanktaßte; | des lettres, die Buch- 
stabenblanktasta. 



bloe m. der Klotz, das Klötzchen, der 
Block; I rfe cÄaröow, der Kohlenklotz. 

bloe s.; ['Station f. die Blockstation;" 
I -Systeme m. das Blocksystem für 
elektrische Verriegelung bei Eisen- 
bahnen, das Blocksystem für elek- 
trische .Beleuchtung, einer .Häuser- 
gruppe. 

bobine f. die Drahtrolle, Drahtspule; 1 
primairey die primäre Spule; | se- 
condairey die sekundäre Spule; | ä 
charioty der Schlittenapparat; \ä deux 
filSy die Spule mit doppelter (event. 
mit Differential-) Wicklung; | d filier ey 
die Drahtleier; | ä joue de toley die 
. eiserne Drahttrommel mit Flanschen; 
I de reactionj die Drosselspule; 
I de resistancey die Widerstands- 
spule; I de Ruhmkor ff y der Rühm- 
korff'sche Apparat; | d'induction, 
die Induktionsspule. 

boite f. der Kasten; | ä goujony das 
Stiftgehäuse im Hughes- Apparat; | 
de coupure ou\ (Pepreuve, syn, 
regara m. , der Kabeluntersuchun^s- 
brunnen; | de jonctiony der Verbin- 
dungskasten* in Leitungsanlagen; | 
de resistance, der Widerstands- 
kasten; relais ä \ , das Dosenrelais. 

bolom^tre m. das Bolometer. 

bor^al adj.; pole \ der Nordpol. 

bome f. die Klemmschraube. 

bosse f. die Fangleine. 

Boueherie ;procedem. \ die Tränkung, 
Zubereitung des Holzes mit Kupfer- 
vitriol nach Dr. Boueherie. 

bouele f. die Schleife, Schleif leitung. 

bougie f. die Kerze; | electrique, die 
elektrische Kerze. 

boule f. du regulateury die Brems- 
kugel am Hughes- Apparat. 

boulon m. der Bolzen. 

boulonner v. verbolzen. 

bourdonnement m. des fils elec- 
triques, das Summen 'der elektrischen 
Leitungen. 

boussole f. die Bussole; | des sinus, 
die Sinusbussole; | des tangenteSy die 
Tangentenbussole; | d'inclinaisony 
die Neigungsnadel, dasinklinatorium; 
I portative , das Taschen - Gulvano- 
meter. 
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boutei}le s. f. de Lane, die Lane'sche 
Maassflasche;! de Leyde^ die Leidener 
Flasche; | electrometrique y die 
(Lane'sche) Maassflasche. 

bouton s. m. d^appel, der Dnickknojpf, 
die Anruftaste; appuyer le dotgt 
8ur le I , auf den Knopf drücken. 

hOMton-telephone m. das Haustelephon. 

bras m. der Wandarm. 

bride f. ä scellement, der Mauerbügel. 

brigadier m. der Drahtbinder. 

brin s. m. der einzelne Draht einer 
Litze; | tirant, der ziehende Trumm 
des Riemens. 

bronze m. die Bronze; | ekrorn^, die 
Chrombronze; | phosphoreux , die 
Phosphorbronze; \silicietiXy die Sili- 
ciumbronze. 

brouette f. die Karre; | de deroule- 
mentj Abwicklungskarre mit Draht- 
rolle. 

boUetin m. de veriHcation (tel.), die 
Rückmeldung. 

bureau m. das Bureau, das Amt; | 
mixte, die Bestell-, Verkehrsanstalt; | 
tel^graphiqtie, das Telegraphenamt; 
I telephoniqtie, das Telephonamt. 

buttep V. (dfit du levier Morse) an- 
schlagen (vom Morsehebel gesagt). 

buttoir m. der Anschlag. 



0- 

eabine f. telephonique, die Telephon- 
zelle. 

eäble m. das Kabel; j aerien, das 
Luftkabel; | concentnqtie, das kon- 
zentrische Kabel; | sovs-ftuvial, das 
Flusskabel; | sotis-marin, das Unter- 
seekabel; I S0U8 double plomb, das 
zweifach bedeckte Bleikabel; | sous 
plomb, das Bleikabel; | sous terre^ \ 
souterrainy das unterirdische Kabel;. 
I telegraphiquey das Teleffraphen- 
kabel; | telepnonique, das Telephon- 
kabel; äme f. du\ j die Kabelseele; 
armature f. d'un \ , die Bewehrung, 
Armatur eines Kabels; immersion f. 
du I fj)ose f. du\ , die Kabellegunff; 
atterrir v. tm | , das Ende des Kabäs 
an*s Land bringen; deroulerun\y 
ein Kabel auslegen; immer ger v., 
poser V. ww I , ein Kabel legen. 



e^ble-gframme in. dasKabeltelegranm. 

eadran m. das Zifferblatt; | divise, die 
Kreis-Skala; telegraphe m. ä \ (ou 
ä cdguille), der Zeigertelegraph. 

eage f. das Gehäuse(einesApparates etc.) ; 
\protectrioe de Vappareil, der 
Schutzkasten des Apparates. 

isaisse f. de resistance, voy, botte 
de resistance. 

eaisson m. de bois. die Drahtleiste. 

ealage m. | des balais, die Einstellung: 
der Bürsten; angle de \ , der Bürsten- 
verßchiebungswinkel. 

eale f. der Keil, der Haltekeil (aus der 
ursprünglichen Bedeutung des fran- 
zösischen Wortes sind die weiteren 
für kleine Befestigungsvorrichtungen 
u. s. w. entstanden, deren genaue. 
Uebersetzung im einzelnen FaUe aus 
der Wortumgebung ermittelt werden 
muss); I d' entrainementy der Mit- 
nehmerkeil (engl, driving hörn). 

ealer v. verkeilen, auf keilen, feststelle 
einstellen (die Bürsten), verstellen. 

ealibrage m. die Kalibrirung. 

ealibrer v. kalibriren, abmessen. 

ealopie f. die Kalorie. 

ealorie - gr^ämme f. die Gramm- 
Kalorie. 

ealorique adj. kalorisch; machine f. \ , 
Heissluftmaschine. 

eame f. der Daumen, Hebedaumen; | 
correctrice, der Korrektionsdaumen; 
\de degagementj der Daumen, die 
Nase am Einstellhebel (des Hughes- 
App.); I d'entrainement depapier, 
der Papierführungsdaumen; | aim,- 
pression, der Druckdaumen; arbre 
m. ä \ (tel.), die Daumenwelle; roue 
f. des I Sj das Daumenrad. 

eanalisation f. 4lectriqvs, die elek- 
trische Leitungsanlage; | souter- 
raine, die unterirdische Leitungs- 
anlage. 

eaniveau m., der Leitungskanal. 

eaoutehoue m. der Kautschuk , das ' 
Gummi -Elasticum; | vulcanise, der 
vulkanisirte Kautschuk ; ruban m. de 
I j das Kautschukband; | plaque f. 
die Kautschukplatte; tube m,de\ ^ der 
Kautschukschlauch. 
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eapä^eitö f. die Kapazität, Ladungs- 
fähigkeit: I electrostatiquey die elek- 
trostatische Ladungsfähigkeit; | in- 
ductive specifique die Dielektrizi- 
täts-Konstante. 

eapillaire adj. haarförmig, haarfein, 
Kapillar- ; electrometre \ , das Kapillar- 
Elektrometer. 

earaetöristique f. die Charakteristik. 

earboniser v. verkohlen. 

eareasse f. das Skelett; (mach.) das 
Oestell. 

eareel m. das Carcel (die französische 
Normallichtstärke = 9,6 engl, und 
8,7 deutsche Kerzen); lampe f. |, 
die Carcellampe. 

earillon m. electriqiie, das elektrische 
Glockenspiel. 

earr^ m. (math.), das Quadrat; pro- 
portionel au\ , au\ inverse, pro- 
portional dem Quadrate, dem umge- 
kehrten Quadrate. 

earreau m., de Franklin, die Frank- 
lin'sche Tafel. 

earreau m. etincelant, tableau m. 
magique, die Blitztafel. 

easeade s. f. ; en\ , in Kaskaden- 
schaltung (wird von einer Batterie 
Leidener Flaschen gesagt). 

easse-fll m. electrique, der elektrische 
Drahtbruchmelder. 

eathode f. die Kathode. 

eation m. das Kation. 

eentre m. das Centrum; | de gravite, 
der Schwerpunkt. 

cerf- Volant m. electrique^ der elek- 
trische Drache. 

ehaise f., support m. (el. constr.), die 
Fussplatte für Telegraphenstangen 
auf Dächern. 

ehaleur f. die Wärme. 

ehalumeau m. das Löthrohr, die 
Gebläseflamme (des Glasbläsers). 

ehamp m. das (Kraft-) Feld; 1 üec- 
trique, das elektrische Feld; | 
magnetique, das magnetische Feld; 
I d'un courant, das durch einen 
Stroni erzeugte Feld; produire un 
I , ein (Magnet-) Feld erzeugen. 



chandelier m. der Träger, Halter für 
elektrische Kerzen. 

ehangement m. der Wechsel, die 
Aenderung; | de Service (p., tel), die 
Dienstablösung; | des caracteres, 
Inversion f des lettres et des 
chiffres (tel.), der Figurenwechsel. 

ehanger v. de sensy die Richtung 

ändern. 
ehape f. d'agatCj das Achathütchen. 

ehapiteau m. pour poteavx, die 
Stangenkappe. 

eharbon m. die Kohle (auch kurz tür 
Kohlenstab der Bogenlampe^ wie im 
Deutschen; | d lumiere, die Licht-, 
Beleuchtungskohle; | ä meche,' die 
Dochtkohle; | de comtiSy die Re- 
tortenkohle. 

Charge f. die Ladung; die Belastung 
(eines Motors, einer Leitung u. s. w.) ; 
I residuellCy die Residual- oder Rest- 
ladung. 

eharger v. laden. 

ehariot m. der Schlitten im Hughes- 
Apparat; bobine d | , der Schlitten- 
apparat. 

eheval - vapeur m. die (metrische) 
Pferdestärke = 75 Meterkilogramm 
in 1 Sekunde. 

eheville f. der Stöpsel, der Kontakt- 
stöpsel; I fendue, der geschlitzte 
Stöpsel; I ew boiSy der Holzpflock, 
der Dübel; | d ressort, der federnde 
Stöpsel; enfoncer, inserer. placer 
une I , einen Stöpsel einstecken. 

Chiffre m. die Ziffer, Zahl, das Zahl- 
zeichen; telegramme en \ , das Tele- 
gramm in Geheimschrift. 

Choe m. en retoury der Rückschlag. 

ehute f. der Fall, das Gefölle; | cie 
potentiely das Potentialgefälle; j de 
foudrCy der Blitzschlag. 

Cime f. du poteau , das Zopfende der 
Stange. 

Circuit m. felectriqueiydGx Stromkreis; 
\principaly der Hauptstromkreis; 
couper le \ , den Stromkreis unter- 
brechen ; fermer le \ , den Stromkreis 
schliessen; ouvrir le\,, den Strom- 
kreis öffnen; intercalerj mettre dans 
le I ,* einschalten ; mettre hors du \ , 
ausschalten. 
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eiviere f. ä bohiries, der Drahtrollen- 
träger. 

elavier m. die Klaviatur. 

elef f. der SdilÜHsel, Taster, diß Taste; 
I ä ecrou, dar Schraubenschlüssel^ 1 
de Morse, dti Morseschltissel. 

ellquet m, der Sperrkegel; | d'echap- 
V^ient, difi Verkupplungs-Sperr- 
kliiike; I de la roue de frottement, 
der Verkupjjlimgs-, der Friktions- 
Spen-kegel aui Correctionsrad des 
Hiijürhea-Ajip, 

cioelie f. die Trlocke (auch die Glas- 
glocke); double I , die Doppelglocke 

' ((llopkeniHolator); | electrique 1. das 
elektriiäche Läutewerk (mit mechan. 
Betrieb niid eli^ktr. Auslösung) das 
Eiseü bahnläute werk; 2. die elektr. 
Klüi^^el in Thurmglockenform. 

cloison f. die Scheidewand; \poreme, 
die poröse 8cbeidewand. 

elou ni. der Nagel; | ä tete arrondie, 
um- Nfigcl mit iTindem Kopf. 

eoeon m. der Kokon; fil de\, der 
KokontViden. 

Code lu. (telOj «Ins conventioneile Alpha- 
bet oder Pliraseiibuch für Telegraphie, 
die Cieheimscliiift, der Telegraphen- 
selUü^jüel. 

coUage m. das Kleben, Anhaften. 

coUationnement m. die Kollationirung, 
V^erglelclinng. 

eollationnep w kollationiren, Schrift- 
.^^tlk^ke vergleichen; | des telegram- 
?ne,% Telegramme kollationiren. 

ßOUeeteuF m. der Kollektor ; J powr 
piles, der Batterie-, der Strom- Wähler. 

eommotion f. electrique, die elek- 
trist^he Erifcljütterung, der elektrische 
Svbbig. 

communieation f. die Mittheilung, 
Verbindung, der Verkehr; | electrique, 
die leiteiKle Verbindung, insbes. auch 
die tele|frapMaclie Verbindung; hierzu 
dann die weiteren Ausdrücke. 

^ommunleatlou t directe (tel.), die 
r. ...... , *'^^^ ^jep direkte Verkehr; 

>pareilSj die Apparat- 

^ interieures dans 

\die Zimmerverbin- 

jerhmämgen.' ■ 
«« f>ureau\ 
dnngen: etnKVt 
uerste' 



^'\)\ 

du \ 
alter 

an'a 
ein .' 
pose 




Verbindung unterbrechen, aufheben; 
separer une \ , eine Verbindung auf- 
heben; mettre en | in Verbindung 
setzen. 

eommuniquer v. avec qch,, in (lei- 
tender) Verbindung sein mit. 

eommutateur m. der Kommutator; 
1. ( \ inverseur) , der Kommutator, 
Stromwender; 2. ( | ä plusieurs 
directions) y der Umschalter; | al- 
sacien ou | universely der Linien- 
umschalter; I rfts/owc^ewrm. der Aus- 
schalter; I frotteur , dßr Umschalter 
mit Reibungs- (Gleit-) Kontakt; | ä 
manette, der Hebelumschalter; | 
öavarois, der Stöpselumschalter; | 
ä chevilles, der Stöpselumschalter; 
I d ressort, der Klinkenumschalter; 
j suisse ou I de ligne, der Linien- 
Umschalter. 

eompas m. der Kompass, die Bussole. 

eompensation f. die Ausgleichung, Ver- 
gütung; courant m. dß\ , der Aus- 
gleichungsstrom. 

eompenser v. kompensiren, ausgleichen. 

composition f. Chatterton , das 

Chatterton - Compound. 

eompteur m. d'electricite, der Elek- 
trizitätszähler; I pour courants 
altematifs, der Wechselstromzähler. 

eompteur m. de tours, der Umlauf- 
zähler. 

eondensante; force \ , das Bindungs- 

vermögen. 

eondensateur m. der Kondensator; | 
ä feuilles de mica, der Glimmer- 
Kondensator; I äpapier, der Papier- 
Kondensator. 

eondensation f. die Kondensirung, 
Verdichtung. 

eondueteur m. der Leiter, Konduktor 
(der Elektrisirmaschine) ; demi- 1 , der 
Halbleiter; | souple, die biegsame 
Leitung; | Souterrain, die unter- 
irdische. Leitung. 

eonduetibilit6 f. die Leitungsfähigkeit. 

eonduetion f. die Fortleitung des 
elektrischen Stromes. 

eondüire v. leiten. 

eonduit m. das Leitungsrohr ; | pro- 

tecteur, die (Kabel-) Schutzröhre. 
eonduite f. das Leitungsrohr. 
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eonjoneteur - disjoneteur m. der 

selbstthätige Unterbrecher, der Sicher- 
heitsschalter. 

consepvation f. die Erhaltung; | de 
Venergie, die Erhaltung der Energie 
(ungenauer: der Kraft). 

eonsole f. der Träger, die Konsole, 
die Mauerkonsole; | fow support m.) 
ä vis crochtie fou bec crochu). 
die hakenförmige Mauerstütze; [ 
double fou ä bifurcation) , die 
Doppelkonsole; | ou support m. ä 
viSj die Schraubenstütze; | simple, 
die einfache Konsole; | d'essai, die 
Untersuchungskonsole; | de Visola- 
teur, die Isolatorenstütze. 

eonsolidation f. die Befestigung; | de 
poteaux, die Verstärkung, Sicherung 
der. Stangen. 

eonsommateu^ m. der Verbraucher, 
der Konsument, der Abnehmer. 

eonstanee f. die Konstanz, die Unver- 
änderlichkeit. 

eonstant adj. konstant. 

eonstante f. die Konstante •,\d' aiman- 
tation, die Magnetisirungskonstante; 
I d'un galvanometre, die Konstante 
eines Galvanometers. 

eonstruetion f. der Bau^ die Erbauung, 
Konstruktion; | des hgnes telegra- 
phiqueSy der Telegraphenbau. 

eonstmire v. verfertigen. 

eontaet m. der Kontakt, die leitende 
Berührung; | frotteury der Reibungs- 
kontakt; I va-et'Vient, der Streich- 
kontakt (für Thüren); | de travail, 
der Arbeits- oder Telegraphirkontakt; 
I en platine, der Platinkontakt ; | s 
pl. ewreorarrf, gegenüberstehende 
Kontakte; \ pour portes exterieures, 
der Hausthoikontakt; loi f. du \ j 
principe m. de Volta, das Volta'sche 
Princip der Kontaktelektrizität; etab- 
lir un I , Kontakt herstellen, machen; 
mettre en \ , in Kontakt bringen. 

eontinu adj. ununterbrochen; ä cou- 
rant I , Gleichstrom-. 

eontre-eourant m. der Gegenstrom. 

eontre-ftehe f. die Strebe; mettre des 
I s ä qch,y verstreben. 

contpe-foree f. die Gegenkraft. 



eontröle m. die Kontrole, Aufsicht; 
appareil m. de \ , der Xontrol- 
Apparat. 

isonveetion f. die elektrische Strahlung. 

eonvertir v. umwandeln. 

eoque f. die Schleife, der Kink im Draht. 

eörde f. die Schnur; | de cheville, 
die Stöpselschnur. 

eouehe f. die Schicht, der Ueberzug, 
die Lage (der Windungen) in einer 
Spule (towrm. die einzelne Windung); 
I conductricCf die leitende Schicht, 
der leitende Ueberzug; | magnetique, 
die magnetische Belegung ; | de vemiSy 
die Lackschicht, der Lacküberzug. 

eoulomb m. das Coulomb ; | -metre m. 
das Coulombmeter. 

equlombm^tre m. der Coulombzähler. 

eoup m. de soleil electrique, der 
elektrische Sqnnenstich. 

eoupe - eireuit m. der selbstthätige 
Unterbrecher, der Sicherheitsschalter, 
die Sicherung; | magnetique^ der 
elektromagnetische Unterbrecher; | d 
fil fusibie, Abschmelzsicherung; j ä 
lame de plomb ou ä ptomb 
fusible, die Bleisicherung. * 

eoupe -fils m. die Drahtzange, Draht- 
schneidezange. 

eouplage m. die Verbindung, die 
Schaltung der Batterie etc.; | en 
batterie ou \ en quantite ou en 
surface, die Parallelschaltung der 
Batterie; | en serie ou en tension, 
die Reihenschaltung (vpy. montage). 

eouple m. das Element einer Batterie. 

eoupler v., accoupler v., kuppeln, 
verbinden. 

eourant m. der Strom; | galvaniaue] 
d.er galvanische Strom ; | s pl. atter- 
na^i^s, die Wechselströme; | eontinu, 
der Gleichstrom ; | derive, der Zweig- 
strom; I induitj der induzirte Strom; 
I s pl. tellunques die Erdströme ; 
I de haute tension, der Hochspan- 
nungsstrom; I s 5I. de meme sens, \ 
de sens contraire, die gleichgerich- 
teten, die entgegengesetzt gerichteten 
Ströme; | de rupture, der Unter- 
brechungsstrom; sens m. du\ ^ die 
Richtung des Stromes; le \ passe, le 
1 traverse un conducteur etc., der 
Strom durchfliesst den Leiter; emettre 
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un \ j einen Strom aussenden; en- 
voyer un \ , einen Strom zu- 
schicken ; lancer le \ , den Strom 
wirken lassen. 

eourbe f. die Kurve. 

eouronne f. de filj die Drahtrolle; 
deplier les\ s de fil , den Draht 
auslegen. 

eourroie f. der Riemen. 

eoupt-eireult m. der Kurzschluss. 

eoussinet m. frotteur, das Reibkissen, 
Reibzeug. 

QQ\xiQ2i\3Lm.(du telegraphe Morse) der 

Schreibhebel des Farbschreibers. 

eouvepele m. die Decke, der Deckel, 
der Ueberzug. 

eraehement m. das Knattern im 
Mikrophon. 

erampe f., crampon m. die Klammer, 
die Krampe. 

erampe f. telegraphique, der Tele- 
graphirkrampf. 

erampon m,; | pour cähles, der Kabel- 
halter. 

eramponner v. mit Krammen befestigen. 

erayon m. der Stift; | de' charborty 
der Kohlenstift, die Kohlen walze; | 
de zinc, der Zinkstab. 

ep6maillöpe f. die Zahnstange. 

ereuset m. der Schmelztiegel; | elec- 
trique, voy, foumeoM etectrique, 

epeux m. (tel.), das Blank des Typen- 
rades. 

eroehet m. | du joint frangais, die 
Nocken der Wickellöthstelle. 

eroisement m., des fils ' electriques, 
die Kreuzung der elektrischen Lei- 
tungen. 

eroisillon m., des poieaux de ligne 
douhleSy die Erdschwelle des Doppel- 
gestänges. 

euivrage m. die Verkupferung. 

euivpe m. das Kupfer; pole \ , der 
positive Pol. 

eurb-sender m. der Kurbsender, Ent- 
lader für Kabelleitungen. 



D. 

d^bit m. die Leistung,, die. von einer 
Maschine ausgegebene Menge 

d^eäper v. blank machen, abbeizen. 

döeharge f. die Entladung; | atmo- 
spheriqtief die atmosphärische Ent- 
ladung; I brusquej die plötzliche 
Entladung; | condtictive, die leitende 
Entladung; | cow^mz*«, die beständige, 
ununterbrochene Entladung; | dis- 
ruptive, die Funkenentladun§: ; | 
instantanee , die augenblickliche 
Entladung; | intermittentey die inter- 
mittireride Entladung, | laterale, die 
Seiten-Entladung; | /ew^e,dieallmälige 
Entladung; | obscure, die dunkle 
Entladung ; | osdllante , die oszil- 
lirende Entladung; \secondairey die 
Nebenentladung; clef f. de\ , der 
Entladungsschlüssel, die Entladungs- 
taste; courant m. de\ , der Ent- 
ladungsstrom ; pile i. de\ y die Ent- 
ladungs- Batterie. 

d^eharger v. entladen; | un accumu- 
lateur, einen Akkumulator entladen; 
I instantanement y augenblicklich 
entladen; | successivement, allmälig 
entladen. 

d^elenehement m. die Auslösung. 

'döelencher v. auslösen. 

d^elinaison f. die Deklination ; aiguille 
de I , die Deklinationsnadel; boussole 
de I , das Deklinatorium. 

d^eomposition f. die Zersetzung; 
I electrolytiquey voy. electrolyse. 

d^er^ment m. das Dekrement; | loga- 
rithmiqu£, das logarithmische De- 
krement. 

d^faut m. der Fehler; sans \ , fehlerfrei. 

d^feetueux adj. fehlerhaft; fil m. | , 
ein Draht mit Fehlerstellen. 

d^formation f. die Formveränderung, 
Def ormirung ; | des electrodes d' accur 
mulateurSy die Krümmung der 
Akkumulatoren- Elektroden. 

d^magn^tiser v. entmagnetisiren. 

demi-anneau m. der Halbring. 

demi - eondueteur m. der Halbleiter. 

demonter v. une pile, eine Batterie 
auseinander nehmeq.. 
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density f. die Dichtigkeit; ] d^un 
couranty die Stromdichte; j elec- 
trique, die Ladungsdichtigkeit; 
I magnetique, die magnetische Dich- 
tigkeit. 

dentö adj. gezahnt. 

döp6che f., telegraphiqtie ou tele- 
gramme m. die Depesche , das 
Telegramm. 

döpenser v. aufwenden ; | du travaily 
Arheit aufwenden. 

d^perdition f. das Verschwinden; 
I de Velectridte. das allmälige Ver- 
schwinden der Ladung; | magneti- 
qtie, das Schwinden des Magnetismus. 

döplaeement m. die Verschiebung, 
Abweichung, der Ausschlag eines 
Zeigers. 

döplier V., les couronnes de Hl, den 
Draht auslegen. 

döpolarisation f. die Depolarisation. 

döpolariser v. depolarisiren. 

se döposer v. sich niederschlagen. 

d^pöt m. galvaniqtbe, der galvanische 
Niederschlag. 

d^raillement m. (tel. app.), das Aus- 
einanderkommen zweier* synchron 
laufender Apparate,^das Ueberspringen 
der Zeichen. 

dörangement m. die Störung oder 
Unterbrechung der telegr. Verbindung 
oder Verständigung, die Störung; 
I du filj der Leitungsfehler; drcon- 
scHre un |, einen Fehler einschliessen^ 
bestimmen; relever \ , einen Fehler 
beseitigen. 

dörivation s. f. die Abzweigung; 
etablir une \ , eine Abzweigung 
herstellen. 

dösaimantation f. die Entmagneti- 
sirung. 

d^saimanter v. entmagnetisiren. 

desservlr v. versorgen (z.B. mit Strom). 

destinaire m. der Adressat 

destruetion f. (d'un poteaü, d'un 
fil), der Verfall, die Zerstörung (einer 
Stange, eines Drahtes). 

d^taeher v. abschalten. 

dötaniire v. zerstören ; | le magnetisme, 
den Magnetismus aufheben, zerstören. 



devenir v.; | incandescent, glühend 
werden, erglühen. 

döviatif adj. ablenkend; force \ ve, 
die ablenkende Kraft. 

döviation f. die Abweichung, Ablenkung ; 
angle m. de \ j der Ablenkungs- 
winkel. 

d6vier v. ablenken. 

dövisser v. losschrauben, abschrauben. 

diagramme m. die schematische Dar- 
stellung, das Diagramm. 

diamagn^tique adj. diamagnetisch. 

diamagn^tisme m.derDiamagnetismus. 

diaphragme m. die Scheidewand, das 
Diaphragma ; die Thonzelle ; | ou 
ecran m., die Dämpfungsröhre in 
kleineren Induktionsapparaten; | me- 
tallique, die metallene Zwischenwand, 
das dünne Metallplättchen. . 

diöleetrique adj. dielektrisch. 

diff^renee f. die Verschiedenheit, der 
Unterschied; | dans le nonibre des 
mots (tel.), die Differenz, die Ver- 
schiedenheit in der Wortwahl ; | de 
pötentiely der Potentialunterschied ; 
I depotentiel avx hornes, die Klem- 
menspannung. 

difföpentieladj. Differential- ; galvano- 
metrem, | , das Differential-Galvano- 
meter; methode f. | le, die Differential- 
Methode, -Schaltung; relais m. | , 
das Differential - Relais. 

dilatation f. die Ausdehnung (z. B. 
durch Wärme). 

diphasö adj. zweiphasig, Zweiphasen-. 

direetriee; force \ f. die Richtkraft. 

diseontinuation f. die Unterbrechung; 
I intermittente, die zeitweise Unter- 
brechung. 

dispersion f. voy. deperdition. 

disposer.v. anordnen. 

disque m. die Scheibe; \ indicateur, 
die Fallscheibe , Fallklappe ; | en 
caoutchouCy die Gummischeibe; 
I semaphorique , die Semaphor- 
scheibe. 

dissimulö adj. gebunden; electricite 
f. I e die gebundene Elektrizität. 

distance f. die Entfernung, der Ab- 
stand, Zwischenraum; | entre deux 
poteavx^ das Intervall, der Abstand 
zwischen zwei Stangen; älongues \ s, 
auf weite Entfernungen; | explo- 
sive, die Schlagweite. 
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distribueF v. vertheilen. 

distributeur m. der Vertheiler, die 
Vertheüerscheibe. 

distribution f. die Vertheilunff; | de 
Vener gie electrique, die Vertheihmg 
des Stromes; | du magnetisme, die 
magnetische Vertheilung. 

divisibilltö f. die Theübarkeit; 1 de la 
lumiere electrique, die Theübarkeit 
des elektrischen Lichtes. 

dorure f. die Vergoldung. 

douille f. die Fassung (der Glühlampe); 
I ä clefj die Hahnmssung. 

dresser v. gerade machen, richten; 
I les poteatiXj die Stangen richten. 

duplex m. u. ad. Duplex. 

duröe f. die Dauer; | des lampes ä 
incandescence, die Lebensdauer der 
Glühlampen. 

dynamique adj. dynamisch; elec- 
tricite \ , die dynamische Elektrizität. 

dynamo m. die Dynamo (-maschine). 

dynamo - ^leetrique adj. dynamo- 
elektrisch; machine f. | , die Dy- 
namomaschine. 

dynamom^tre m. das Dynamometer. 

dyne m. das Dyn. 



E. 

eau f. das Wasser; | addulee^ das 
angesäuerte Wasser. 

^bonite m. das Ebonit. 

^eart m, die Entfernung zweier ge- 
trennten Gegenstände. 

öeartement m. die Trennung, das 
Voneinanderbringen; | descharbons, 
die Trennung, das Auseinanderbringen 
der Kohlenspitzen der Bogenlampen. 

öearter v. trennen, voneinander ent- 
fernen. 

^chaufTement m, die Erwärmung, 
Erhitzung. 

öelait* m. der Blitz als Lichterschei- 
nung (den elektrischen Vorgang be- 
zeichnet foudre); \ s de chcueuTj 
das Wetterleuchten; | en boule ou 
globulaire, der Kugelblitz. 



öelairage m. die Beleuchtung; | au 
ö^a^f, die Gasbeleuchtung; | electriquej 
die elektrische Beleuchtung. 

^elat m. der Glanz, die Helligkeit. 

öeran m. der Schirm; | electrigtiCf der 
elektrische Schirm; | magnetiquey 
das magnetische Schutzgehäuse ; 
voy, diaphragme, 

öerou m. die Schraube, die Stellschraube 

effet m. die Wirkung, die Erscheinung ; 
ä double \ , doppelt wirkend; d 
simple I , einfach wirkend. 

effieaee adj. effektiv; intensite] , die 
wirksame Stromstärke; force elec- 
tromotrice \ , die wirksame E. M. K. 

effluve m. electrique, die stille Ent- 
ladung. 

efßux m. (electr.), die Ausströmung; 
point d' I , der Ausströmungspunkt. 

^lastieitö f. die Elastizität. 

öleetrieien m. der Elektriker, Elektro- 
techniker; ingmieur- \ , der Ingenieur 
für * Elektrotechnik, der Elektro- 
ingenieur. 

61eetrieit6 f. die Elektrizität; | atmo- 
spherique, die atmosphärische Elek- 
trizität; I aissimulee^ die gebundene 
Elekinzitätil dynamique y die dy- 
namische Elektrizität, der Galvanis- 
mus; I negative, positive, die 
negative, positive Elektrizität; | sta- 
tiqu£j die statische Elektrizität. 

61eetrique adj. elektrisch. 
öleetrisation f. die Elektrisirung. 
^lectrisö adj. elektrisirt. 
^leetriser v. elektrisiren. 
61eetro m. abbr4v, pour electro- 
aimant 

^leetro-aimant m. der Elektromagnet; 
I boiteux, der Elektromagnet mit 
einer Spule. 
öleetro-eapillaire adj. elektrokapillar. 
^leetroehimie f. die Elektrochemie. 
^leetroehimiste in. der Elektro- 

chemiker. 

öleetrode f. die Elektrode; | impola- 

risable, unpolarisirbare Elektrode; 

negative ou cathode, die Kathode ; 

positive ou anode, die Anode; 

soluble, die Lösungfselektrode; | en 

charbon, | en platme, die Kohlen-, 

die Platinelektrode. 
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^leetro - diapason m. die elektrische 
Stimmgabel , der Stimmgabelunter- 
brecher. 

§leetro - dynamique f. die Elektro- 
dynamik. 

§leetro-dynamique adj. elektro- 
dynamisch. 

§leetro-dynamomötre m. das Elektro- 
dynamometer. 

§leetro - endoseope m. das Elektro- 
endoscop. 

öleetrogäne m. der Elektrizitäts- 
erzeuger. 

^leetrolysable adj. elektrolysirbar. 

§leetrolyse f., electrolysation f. die 
Elektrolyse. 

§leetrolyser v. elektrolysiren. 

§leetrolyseup m. der Elektrolyser. 

61eetrolyte m. der Elektrolyts 

§leetrolytique adj. elektrolytisch. 

^leetromagn^tique adj. elektro- 
magnetisch. 

§leetromagn§tisme m. der Elektro- 
magnetismus. 

öleetro - m^dieal adj. elektromedi- 
zinisch. 

öleetrom^tallurgie f. die Elektro- 
metallurgie. 

öleetromötre m. das Elektrometer; 
I absolUj das absolute Elektrometer; 
I ä quadrants de Thomson^ Thom- 
son's Quadrant-Elektrometer; | capil- 
laire , das Kapillar - Elektrometer; 

kde Henley, Henley's Quadrant- 
lektrometer. 

öleetromoteup m. voy. moteur elec- 
triquej der elektrische Motor. 

§leetPomotriee adj., force f. | , die 
elektromotorische Kraft. 

61eetro - n§gatif adj. elektronegativ. 

61eetrophore m. der Elektrophor. 

61eetro-positif adj. elektropositiv. 

^leetroseope m. das Elektroskop; | ä 
balles de moelle de ^ureau, das 
HoUundermarkkügelchen-Elektroskop; 
\ä feuilles d'or, das Goldblatt- 
Elektroskop; | condensateur , das 
Elektroskop mit Kondensator; | de 
Bohnenberger^ das Bohnenberger'- 
sche Elektroskop. 



^leetrostatique adj. elektrostatisch. 

§leetro-th§rapeutique adj. elektro- 
therapeutisch, elektromedizinisch. 

^leetroth^rapie f. (eleetro-therapie) 

die Elektrotherapie. 

§leetPO - trieuse f. der magnetische 
Erzscheider. 

§leetrotype m. das Galvano. 

§leetrotypie f. die Galvanoplastik. 

§16ment m. das Element, auch das 
galvanische Element; | de püe, 
'üoy, couple; \ de courantj das 
Stromelement. 

embouehure f. das Mundloch (z. B. 
eines Telephons). 

embroeher v. | dans ou sur qch., in 
Eeihe einschalten. ' 

§meri m. der Schmirgel. 

§mettre v. aussenden; | un courant, 
einen Strom aussenden. 

emmagasiner v. aufspeichern. 

emprunter v. le courant (ä), den 
Strom entnehmen (von, an). 

enelenehement m. die Kupplung, die 
Verkupplung. 

eneleneher v. sperren, hemmen, ein- 
lösen. 

eneliqueter v. einspringen (wird von 
Federn gesagt). 

enelume f. der feste Kontakt des 

Morse - Tasters. 
eneombrement m. des telegrammes, 

die Anhäufung von Telegrammen. 

enere f. oleique, die Apparatfarbe. 

enduit m. die Hülle. 

Energie f. die Energie; [actuelle, die 
aktuelle Energie; \ potentielle y die 
potentielle (aufgespeicherte) Energie. 

engrener v. (mach.), ineinander ein- 
greifen; I -eneliqueter (mec), ein- 
springen, eingreifen lassen. 

engrenure f. das Ineinander -Greifen 
gezahnter Kader. 

enr^gistrer V. verzeichnen, aufzeichnen, 
zählen, registriren. 

enr§gistreup m. der Kegistrirapparat, 

der Kegistrirschreiber. 
enroulement m. die Bewicklung, 

Wicklung. 
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enrouler v. wickeln, bewickeln; auf- 
wickeln ; I le fil, den Draht aulrollen. 

entourep v. umgeben, umwickeln. 

entrainement m. die Vorrichtung für 
die Papierbewegung des Morse- Appa- 
rates ; cale f.d'\j der Mitnehmer- 
keil (am Anker einer Dynamo); 
cylindre m,d'\, der Papierführungs- 
cylinder des Morse-Telegraphen. 

entr^e f. des postes, die Einführung 
der Drähte. 

entrefeP m. der Baum zwischen Anker- 
und Polschuhoberfläche. 

entretoise f. das Kreuzholz, der Streben- 
klotz als Querholz zur Befestigung der 
Strebe mit der Stange. 

entretien m. die Unterhaltung. 

enveloppe f. die Hülle; | de jute, 
die Hanfumwicklung, Hanf läge der 
Kabel. 

öpaisseur f. Slectriqite/ syn, de 
densite electrique, 

öprouvette f. die graduirte Röhre. 

<^q\jL2Xe\xrm.magnetique, derMagnet- 
Aequator. 

^quation f. die Gleichung. 

öquatorialadj. Aequatorial-; ligne \ e, 
die Aequatorial-, die neutrale Linie. 

öquerre f. das Winkelstück. 

^quilibre m. das Gleichgewicht. 

Equipage m. electrique De la Rive's 

galvanischer Schwimmer. 

^quipement m. die Ausrüstung. 

§quiper v. un bureau, ein Amt aus- 
statten. 

^quipotentiel adj. äquipotential. 

äquivalent m. das Aequivalent; | elec- 
trochimique j das elektrochemische 
Aequivalent. 

erg m. das Erg. 

erreup f. der Beobachtungs-, Rechnen-, 
kurz der subjektive Fehler. 

essieu m., aissieu m. die (körperliche) 
Achse. 

§tabllr V. einrichten, aufstellen; | des 
Communications electriques, elek- 
trische Verbindung herstellen. 

§tain m. das Zinn. 



§talon m. das Normalmaass; pile\, 
das Normalelement. 

^talonnage m. die Justirung, Aichung. 

^talonner v. justiren, aichen. 

§tamer v. verzinnen. 

§tat m. der Zustand; | electrique, der 
elektrische Zustand; {permanent, | 
variable, der dauernde, der ver- 
änderliche Zustand. 

öteindre v. auslöschen (wird auch von 
elektrischen Lampen gesagt). 

§tendu adj. verdünnt. 

§tlier m. der Aether. 

^tineelle f. der Funke; /' | eclate, der 
Funke entsteht, spriiigt über; tirer 
des I s, Funken ziehen. 

§tirage m. das Recken. Strecken; | du 
fil, das Recken des Drahtes. 

ötirer v. le fil, ausstrecken, ausziehen, 
den Draht ausrecken, strecken. 

Atolle f. das Speichenrad; montage 
m en \ die Sternschaltung. 

eudiomötre m. das Eudipmeter. 

excitateur m. der Entlader; | ä 
manches, der (scheerenförmige) Hand- 
entlader; I umversel, der Üniversal- 
Entlader. 

excitation f. die Erregung (der Dy- 
namo); I Compound, die Verbund- 
erregung, Erregung durch Verbund- 
oder Com^oundwicklung; | en deri- 
vation, die Nebenschluss- Erregung; 
I en Serie, die Hauptstrom-Erregung; 
I independante , die Erregung 
mittelst besonderer Erregermascnine. 

excitatrice adj., machine | , die 
EiTegermaschine. 

explorateur m. electrique, die elek- 
trische Sonde. 

exploseur m. der Minenzünder.' 

extinetion f. das Erlöschen, Verlöschen. 

extra-eourant m. der Extra-Strom. 



fälble adj. schwach; courant | , der 
schwache Strom. 

faiseeau m. magnetiaue, das mag- 
netische Magazin; | de fils de fer 
doux, ein Bündel Drähte aus weichem 
Eisen. 
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fantöme m. • ou spectre m. magne- 
tique , die mittelst Eisenfeilspäne 
erhaltenen Figuren der magnetischen 
Linien. 

farad m. das Farad; micro- \ in. das 
Mikrofarad. 

faute f. der Fehler; ] de terre, der 
Erdfehler. 

fer m. das Eisen; | dotiXj das weiche 
Eisen; | forpe, das Schmiedeeisen; 
I qalvanise, galvaifisirtes (verzinktes) 
Eisen; | de fönte, fönte f., das Guss- 
eisen- 

fermö adj. geschlossen; cireuit \ , der 
geschlossene Stromkreis, die geschlos- 
sene Leitung. 

ferme-eireuit m. der Stromschliesser. 

fermep v. schliessen; | le courant, le 
cireuit, den Strom, die Leitung 
schliessen. 

fermetupe f. du cireuit, der Strom- 
schluss. 

feu m. Saint-Elme ou Saint-Nicolas, 

das St. Elmsfeuer. 

feuille f. d' etain, das Stanniol; | de 
töle f. die Blechscheibe. 

feuillet m. das Blatt, die Schicht; 
I magnetique, die magnetische 
Schicht. 

fibre f. vulcanisee, die Vulkanfiber. 

flehe f. der Pfahl, Bolzen, der Stöpsel, 
der Kontaktstöpsel. 

figures f. pl. de Lichtenberg, die 
Lichtenberg'schen Figuren. 

fll m. der Faden, der Draht, die Leitung; 
[aerien, die Luftleitung, die ober- 
irdische Leitung; | ä ligature, der 
Bindedraht; | Compound, der Ver- 
bunddraht; I d'acier, der Stahldraht; 
I de cocon, der Kokonfaden; | de 
retour, die Rückleitung; i de Sus- 
pension, der Aufhängedraht; j de 
terre, die Erdleitung; |rfirec^, die 
Femleitung; | nu, der nackte Draht; 
I Omnibus, die Omnibus-Leitung; | 
de.plätine, der Platindraht; | re- 
couvert, die umhüllte Leitung; | 
semi'direct, die Leitung mit Zwischen- 
stellen; ä un seul \ , mit einem 
Drahte; etirage m. du\ , rectifi- 
cation* f. du \ , das Recken des 
Drahtes. 

Sack, Wörterbuch. 



. fllament m. der Faden; | de charbon), 
der Kolilenfaden (der Glühlampe.) 

filet^ adj. mit Gewinde versehen; | ä 
gauche, linksgängig (von Schrauben). 

filets m. pl. de la vis, das Gewinde 
der Schraube. 

fixer V. le fil ä l'isolateur, den 
Draht am Isolator befestigen. 

flaeon m. electrique, die Leidener 
Flasche. 

flasque f. die Wange, die Seitenwand. 

fl^au m. der Waagebalken. 

fläehe f. ou montee f. d'un arc, der 

Durchgang des Leitungsdrahtes, die 
Pfeilhöhe. 

flexible adj. biegsam. 

fluide m. das Fluidum; | electrique, \ 
magnetique, das elektrische, das 
magnetische Fluidum. 

fondpe V. schmelzen. 

fontaine f. /wmme2/5ß, der leuchtende 
Springbrunnen. 

foree f. die Kraft; | coerdtive, die 
Koerzitivkraft; \ contre - electromo- 
trice , die §:egenelektromotorische 
Kraft; | electrique, die Intensität des 
elektrischen Feldes; | electromotrice, 
die elektromotorische Kraft; | mag- 
netique, die magnetische Anziehung 
und Abstossung; | magnetique ter- 
restre, die magnetische lö-aft der 
Erde, der Erdmagnetismus; | motrice, 
die Betriebskraft ; | portative , die 
Tragkraft ; lignes f, pl. de \ , die 
Kraftlinien. 

foreusef. electrique, der elektrische 
Gesteinbohrer. 

formation f. d'un accumulateur, 
die Formirung eines Akkumulators. 

formep v. formiren. * 

formule f. die Formel; | de merite 
d'un galvanometre, die Empfind- 
lichkeitskonstante eines Galvano- 
meters. 

Foueault; courants m. pl. de \ , die 
Foucault*schen Ströme. 

foudre f., m. der Blitz, coup de foudre, 
der Blitzschlag; | globulaire (eclair 
en boule), der Kugelblitz (eclair 
bezieht sich auf die Lichterscheinung)- 
la I tombe, der Blitz schlägt ein. ' 



fondroyer 
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foudroyer v. erschlagen. 

foup m.^ foumeau m. electrique, der 

elektnsche Schmelzofen. 

foupnir v. liefern; | un courant, 
Strom geben. 

frein m. die Bremsvortrichtung; botte- 
I ou tambour, m. du regulateur, 
die Bremshüchse, die Bremstrommel ; 
disqtie m. d | , die Bremsscheibe; 
levier • m. du\ j der Bremshebelj 
ressort m. du \ j die Br^msfeder; 
rouei.du\, das Bremsrad; tige 
f. du\ f die Bremsstange; vis f. au 
I , die Bremsschranbe. 

freinage m*. die Bremsung. 

fr^quenee f. die Frequenz, die Perio- 
dizität, die sekundliche Periodenzahl. 

fp.ette f. de friction, der Bremsklotz. 

fpottement m. die Keibung ; electrtcitS 
t de \ j die Reibungs- Elektrizität. 

fpotteup m. der Reiber, der Reibkontakt, 
das Reibzeug der Elektrisirmaschine. 



G. 

gaine f. isolante, die isolirende Hülle. 
galvanique adj. galvanisch. 
galvanis^ a^j. fer \ , das verzinkte 

Eisen ; fil m. de fer \ , der verzinkte 

Eisendraht. 

galvanisme m. = ßeetridte dyna- 
Mique, de Oalvanismus. 

galvano m. das Galvano. 

galvanoeaustique f. die Galvano- 
kaustik. 

galvanomötre m. das Galvanometer; 
I aperiodiquej das aperiodische Glal- 
vanomete»; | ä reflexio% das Spiegel- 
Galvanometer; I ballistiquej das bal- 
listische Galvanometer; | de torsion, 
das Torsionsgalvanometer; | differen- 
tiel , das Differentialgalvanometer ; 
I marin y das Marinegalvanometer ; 
I verticaly das Vertikalgalvanometer. 

galvanomätrique adj. Galvanometer-, 

galvanoplastie f. die Galvanoplastik. 

galvanoplastique adj .galvanoplastisch. 

galvanoseope m. das Galvanoskop; 
I horizontal^ das horizontale Gal- 
vanoskop; I vertical, das Vertikal- 
(Jalvanoskop. 



gamiture f. deplomb, der Bleimantel 

gaz m. das Gas. 

gazeux adj. gasförmig. 

gönörateuF m. der Ezeuger; | pyro- 
magnetiquej der ^yromagnetische 
Generator; | seeondaire, der Sekun- 
därgenerator (von Gaulard & Gibbs). 

glissiöre f. die Gleitschiene; j d vis, die 
Gleitschiene mit Schraubenbewegung. 

globe m. die Schutzglocke. 

godet m. de mercure^ das Queck- 
silbemäpfchen. 

gomme f., | laque der Schellack. 

gorge f. de l'isolateur, das Draht- 
lager; I superieure, das obere Draht- 
lager. 

goudron m. der Theer. 

goudronnö adj. getheert; toile \ e, 
das getheerte Tuch. 

go^jon'm. der Pflock, der Dübel. 

goupille f. der Stift; | correctrice, 
der Korrektionsstift. 

gräduateur m., derivateur m. der 

Rysselberghe'sche Graduator. 

graduation f. die Aichung, Öra- 
duirung. 

graduer v. aichen, graduiren; |_par 
comparaisony durch Vergleich aichen. 

graissage m. die Schmierung; appa- 
reil m. de \ , die Schmiervorrichtung. 

graisser v. schmieren. 

granulaire adj. körnig, pul verförmig; 
microphone m., | das Kohlenpulver- 
mikrophon. 

graplüte m. der Graphit. 

graphophQne m. das Graphophon. 

grrappin m. die Klettereisen (zum Er- 
steigen der Telegraphenstangen). 

gratte-bosse f. die Kratzbürste. 

griffe f. d' obliteration ou d'annu- 
lation (tel.), der Entwertungsstempel. 

gruef. electrique, der elektrische Krahn. 

guörite f. das Häuschen, die Bude; | 
de raeeordementy der Ueberführungs- 
kasten in Telegraphenleitungen. 

STuide-papier m. die Papierführungs- 
walze. 
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guipage m. die Umspinnung. 

guttapereha f. die Guttapercha; | 
vulcanisee, die vulkanisirte Gutta- 
percha. 

gyrotrope m. der Stromwender, Gyro- 
trop. 



H. 

hauban m. das Ankerseil. 

haubaner v. verankern. 

höliee f. die Drahtsj)irale , Spule ; | 
dextrorsum, \ sinistrorsum, die 
rechtsgängige, die linksgängigfe Spi- 
rale; I magnetisantey die Magneti- 
sirun^sspule; en \ , schraubenförmig, 
in Spiralen. 

heure f. die Stunde; distribution de 
V I , die Zeit-Uebertragung, -Tele- 
graphie; remise ä V \par Velec- 
tridte, die elektr. Uhrenregulirung; 
transmission de l'\par Velectricite, 
die elektrische Zeittibertragung. 

homologue adj. homolog; pole \ , der 
analoge Pol. 

horioge f. electrique, die elektrische 
Uhr; I distributive ou directrice, 
die (elektr.) Primäruhr; | receptricej 
die ([elektr.) Sekundäruhr, die sym- 
pathische Uhr; I regulatricej die 
reguUrende Hauptuhr. 

hydrp-§leetrique adj. hydroelektrisch; 
pile I , das nasse Element. 

hyst^r^sis f. die Hysteresis. 



I. 

idio-§leetriques m. pl. die Nichtleiter 
(nach Gilbert's Anschauungen). 

idiostatique adj. idiostatisch. 

imbib^ adj. getränkt. 

impr^gner v., | les poteatix ä la 
creosotey Stangen mit Kreosot impräg- 
niren (oder zubereiten). 

ineandeseenee f. das Glühen, davon: 
die Beleuchtung mit Glühlicht. 

inelinaison f. die Inklination. 
inerustation f. des vdses poreux, 
das Durchwachsen der ThonzeUen. 



index m. der Zeiger. 

indieateur m. der Anzeiger; | de 
niveau d'eau, der Wasserstands- 
mölder; I de marche, der Betriebs- 
anzeiger; I de pölej der Polsucher; 
I de temperaturey der Wärmemelder; 
I de vitesse, das Tachometer; | tele- 
phonique, der telephonische Anzeige- 
Apparat, die Nummemklappe. 

indieatif m. das Rufzeichen, der Anruf, 
der Stationsruf. 

indleation f. die Anzeige. 

indueteur m. 1) der Magnet-Induk- 
tor, 2) der Feldmagnet (der Dynamo- 
maschine); I Siemens, der Doppel-T- 
Anker. 

induetion f. die Induktion; \ par les 
aimantSf die Magnetinduktion; | par 
les courants, die Voltainduktion; 
machine d' \ , die Induktions- 
maschine, der (Magnet-) Induktor. 

induit m. der Anker (der Dynamo- 
maschine. 

Indult adj. induzirt ; courant \ , der 
induzirte Strom; | direct, gleich- 
gerichtet induzirt; | inverße, ent- 
gegengesetzt gerichtet induzirt. 

inflammation f. die Entzündung; | 
des amorcesy die Entzündung der 
Zünder. 

influenee f. der Einfluss, die Influenz; 
, I electrique, die Influenz ; par | , 
durch Influenz. 

ii^eetion f. des poteaux telegräphi- 
ques , die Imprägnirung der Tele- 
graphenstangen; ! d ia creosote, das 
Kreosotiren, Imprägniren, Zubereiten 
mit Kreosot; | au chlörure de zinc, 
die Zubereitung des Holzes mit Zink- 
chlorid. 

Installation f. l) die Errichtung einer 
Anlage, 2) die Befestigung des Drahtes 
an den Isolatoren; | fixe, die feste 
Bindung; | lache, die lose Bindung. 

installer v. anbringen, aufstellen; | le 
fil sur l'isolateur, den Draht, die 
Leitung am Isolator festbinden. 

instrument m. das Instrument. 

intensitö f. die Intensität, die Stärke; 
I d' aimantation, die Intensität der 
Magnetisirung; | de champ, die Feld- 
stärke \\de courant, die Stromstärke» 
6* 



interrompre 



84 



levier 



interealer v. einschalten. 

fnterpompre V. le courantj den Strom 
. unterbrechen. 

interpupteul* m. der Unterbrecher; | 
automatiqiLe, der Selbstunterbrecher ; 
I de Foucaulty die selbstthätige 
Unterbrechung mit Quecksilberkon- 
takten, der Foucault'sche Unterbrecher. 

Interruption f. die Unterbrechung (des 
Stromes); signe d' \ ^ . das Unter- 
brechungszeichen für Morseschrift. 

interseetion f. die Kreuzung; ppint 
m, d' \ , der Kreuzungspunkt. 

inverseup m. der Stromwender. 

Inversion f. die Stromwendung. 

Ion m". das Ion. 

isolant m. der Nichtleiter, Isolator* 

isolateur m*, isoloiricL. der Isolator ; | d 
double arret, der UnterBrechungs- 
Isolator; | d Suspension, der Baum- 
träger, Pendel - Isolator ; I de cam- 
pagne , der Feld - Isolator ; | en 
porcelaine, der Porzellan-Isolator. 

Isolation f. die Isolirung. 

isol§ adj. isolirt. 

isolement m. die Isolirung, Isolir- 
fähigkeit ^ I de ligne, die Leitungs- 
unterbrechijng; \partiel, die theil- 
weise Unterbrechung; | total, die 
gänzliche Unterbrechung. 

isoler v. isoliren. 

isochrone adj. isochron. 



jaek m. jack-knife m. (engl.) der 
Stöpselkontakt eines Wechselgestelles. 

jailÜP V. springen, überspringen Twird 
vom elektr. Funken gesagt); Varc 
jaillit, der Lichtbogen entsteht (syn, 
Varc s'etablit). 

jarre f. electrique, die grosse Leidener 
Flasche. 

jauge f. die Lehre; | des- fils , die* 
Drahtlehre. 

jeu m. 1) das Spiel, der Satz (von Appa- 
raten, Vorrichtungen etc., z. B. aeux 
jetix de balais, zwei Satz Bürsten). 



jeu m. 2) der Spielraum. 

Joint m. die Verbindung, Drahtver- 
bindung , Verbindungsstelle ; | d 
baionnette, der Bajonnetverschluss; 
I de soudure, die Löthverbindung: 

jonetion f. die Verbindung; botte de\, 
der Verbindungskasten. 

Journal m. de d^angement, das 
Störungstagebuch; | de piquetage, 
das AbpfäMbuch. 

Jute f. die Jute. 



^ogranunätre m. das Meter -Kilo- 
gramm. 

kyanisation f. die Imprägnirung mit 
Sublimat. 



laeet m. die Windung des Weges. 

laiton m. das Messing. 

laltonnage m. die Vermessingung. 

lame f. die Klinge, der Streifen, das 
Blatt, die Platte, der (elektr.) Streifen 
oder das Segment eines Kollektors'; 
I de eharban, die Kohlenplatte; | de 
töle, die Blechscheibe; \ mbrante, 
die Schallplatte ; I C7e sapin, der 
Schalldeckel aus Kesonanzbodenholz. 

lampe f. die Lampe; | d arc ou re- 
gulateur m. die Bogenlampe ; | d in- 
cändescence, die Glühlampe; I de 

. sürete, die Sicherheitslampe; | elec- 
trique, die elektrische Lampe; | pour 
mineur, die Grubenlampe; | porta- 
tive, die tragbare Lampe. 

lancer v. le courant, den Strom wirken 
lassen, schliessen. 

languette f. die Zunge; | en acier, 
die Stahlzunge, Blattfeder. 

leeture f. die Ablesung. 

levier m. der Hebel; | coude, der Knie- 
hebel ; I d'arret, der Arretirungshebel ; 
I d'emorayage et de dßsembrayagej 
der Ein- und Ausrückhebel; | d' 
entrainement dupapier, der Papier- 
führungshebel; I derappel au blanc, 
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der Arretiruhgs- oder Einstellhebel 
(des Typenrades am Hughes-Apparat) ;. 
I impnmeur, der Druckhebel; | in- 
verseur, der Hebel des Figuren- 
wechsels. 

lävpe f. du chariotj die Lippe des 
Schlittens am Hughes- Apparate. 

ligature f. die Drahtverbindung; | 
franqaisej die englische Verbindung; 
I par torsadej die Würgverbindung, 
voy, torsade. 

ligne f. 1) die Leitung, die Linie. 

ligne f. -2) (tel.) die Linie, die Leitung; 
I ä deux hlSy die Doppelleitung; 
I aerienne, die Luftleitung; | sous- 
marine, die ünterseeleitung: j sotcs- 
terraine, die unterirdische Leitung; 
piqtietage m. dela\ , die Abpfählung 
der Linie. 

ligne f. de commutation, die Kommu- 
tationsachse. 

IJgne f. de foi, die Achsenlinie des 
Schiffes auf dem Kompass. 

ligne f. de force, die Kraftlinie. 

limaille f. Späne; | de fer, Eisen- 
feilspäne. 

liquide m. | excitateur,. die Erregungs- 
flüssigkeit. 

lit m., cottche f., die Bettung, Lagerung. 

liteau m. die kleine Latte, Leiste; 
I adapte ä la table, die Tisch- 
klemmenleiste ; I cret^e, planchette 
f. creusee, die Nuthleiste. 

loeal adj. örtlich, Orts-. 

loi f. das Gesetz. 

longueur f. rSduite, die reduzirte 
Länge; spedfication f. des \ s, die 
Längennachweisung. 

lovep V. un cäble] ein Kabel in einen 
Ring zusammenlegen. 

lubrifiant adj. schmierend. Schmier-. 

lubrifieateup m. der selbstthätige 
Schmierapparat. 

lubrifieation f. die Schmierung. 

lumiäre f. das Licht; | electrique, das 
elektrische Licht, 



M. 

maetaine f. 1. die Maschine; voy, 2 
et 3; I d cdbler, die Verseilmaschine. 

maehine f. 2. | d*indttqtion, die Induk- 
tionsmaschine; I dynamo-electrique, 
die Dynamomaschine; {magneto-elec- 
<rtg«^, die Magnetinduktionsmaschine, 
der Magnetinduktor; | ä courants 
alternativ , die Wechselstrom- 
maschine; I ä • courant continu, 
die Gleichstrommaschine; | ä cou- 
rants redresses j die Kommutator- 
maschine ; I multipolairey die mehr- 
polige Maschine ; 1 unipolaire, die 
Unipolarmaschine. 

maehine f. 3. | electrique ou electrosta- 
tique, die Elektrisirmaschine; J ä 
frottement, die Keibungselektrisir- 
maschine; | diwdt^c^tow, die Influenz- 
maschine; I rheostatique, dierheosta- 
tische Maschine (vonTlant^). 

mäehoire f. ä tendre, die Frosch- 
klemme. 

magnötique adj. magnetisch. 

magnötisme m. der Magnetismus; 
I remanenty der remanente Magnetis- 
mus ; I terrestre, der Erdmagnetismus ; 
distribution du \ , die magnetische 
Vertheilung. 

magnöto- Electrique adj.* magnet- 
elektrisch. 
magn^tomötre m. das Magnetometer. 
mailleehort m. das Neusilber. 

manche m. der Handgriff; | ißolant, 
der isolirende Handhebel. 

manchen m. die (Verbindungs-) Muffe. 

manette f. der Handgriff. 

manganöse m. das Mangan; bioxide 
ou peroxide de \ , der Braunstein. 

manipulant m. employe \ , der Tele- 
graphist. 

manipulateur, der Sender, Geber; d 
courants alter^atifs ou \ ä Inver- 
sion du courant, die Wechselstrom- 
ta'fete; levier m. du\ ^ der Tasten- 
hebel; massif m. du I , das Tasten- 
lager; appuyer sur le, \ (tel.), die 
Taste drücken, niederdrücken. 

manipulation f. das Telegraphiren, 
die Handhabung des Senders. 

manipuler v. telegraphiren, den Sender 
handhaben. 



inanivdle 



manivelle f. dt*r ilaud^iff, «lie Knrbd« 
man quer v* (tel.) ausbleiben (von den 

marehe f. der Gaug, der Betridb* 

marquä adj* mit eiiij^ebraiittteu Zeichen 
verst'beti. 

marteau m. der Hammer, d^r Klappt!) 

der tU KlingeK 

masse f. die Mass*^, tlie Menge; | mag- 
nvHque , die iDügnetistne Masais, 
M a^n e t innm s jn eujyre. 

masslf in,j fi'»m appareiL das Gp- 
t^tell eiiii^ii AppiimteB ; | an jruini' 
jmlateur Morse , das Taateulager 

niatiöre f. df^r 8tnff; ( holanle^ da» 
IsihUnjiatmal; | radiante, die »tjrali- 
Iriidc Wat('rie* 

mäeanlsme m. der Mechaiitümu^. 

möohe f. der Dotiht der Dütditlsoljle. 

megi, wii?f/f/ Me^r.^ Meera; megmmlt 

tn^lang'e m. die 8t(}reiide Berülirnng 
zweier 1' v\ i^grapli e jd eitiiujijeii. 

membrane f. die Membran fdie Sprech- 
plutle eiu^K Telephiiurt, Mikrophona). 

mesure f, d'As MLiasJs^, die Messung-. 

mötallisatlon f. 1. die Metallisation, 
diis reJu^jiticiini mir inner inetallischen 
i^oliicht, 2, die i lernt elhuig eines lei- 
k'iitlen UeherKnjy:eä, 

mötalliser v. metallisiren. 

m^thode t. die Methode; | de deGtOr 
Hon, die AblenkTin^sinetbude; | de 
la double touche. die Magnetisiniug 
tnittelrit deji Dopiäelsitripbeö; l de lä 
simpie fouche, die Mag^netii^iruiig 
mittel Ht des einfallen Striohes; | de 
r egale deviationy die Methode der 
gleichen Ansschliige ; | des öscil- 
latiojm, die SelJ\vin^^niij^'^smethode- 
I de torsion, die Torsi onsm et hnde j 
I du miroir, die Spiegelab lesiing. 

mfetre-amp^re id, dag Meter-AmpfeTe. 

mettre v. en marche^ \ en irain, in 
Gang set^eD, 

mho HL dujj Mh(j. 

miea t der Glimmer, 



polclHl 




mtm^fffients , il i *^ b\ » 1 1,*^!»]) u u k t ** ; | 
eiiivre, di^ Kupfir- *»hr JJ<^Hitive 
I'nl ; jo /*?« d e ni t*m t* n u in , t: ! < * i t -H - 
iiaiijji?*^ PuIpj pole^ de tiAjm eori' 
ifnire^- ii.t»ici*-itmnmi^r Poli- | dun 
ainmni. d(>r Ma^^iK^tpul: | d unB 

nctijM^litf Toi ; I Äf^rrf, ponitit boreal, 
di*r Noifhiol ; | ^i^f/, vn/nfif, amitral^ 
der SüfljMi); I z/«r, ' <]rr Zilikpnl; 
ehereheur ou indivtUmtr df* \ , fk^r 
pul Sil eher. 

poiyphotSt voy^ reijulate^ir, 

pompe f ilit' Piuript-; I ri mitrcure^ 
ijt u < '< k ^i l b e rl iif t p um pi? . 

pont Jii. iljt' Brücke, anch die Mesw- 
IfTÜ« kt : I a ciirseur, die Brllcke mit 
I W > i ^ 1^ '-' ininU 1 1 uti fl Süll Itil kontakt ; | de 
Thitmmn. die Tlituusnrj- Brücke: | da 
WheatMone. die Wheat*^toüe-Hrüi'kt.\ 

poreelaine f. das PorKcilatL 

porte-balais ui, ikr liilrKienlialter (der 
I »jimriMi). 

porte-charbon ui der KoJiliiiümlter 
(in iler Boi^n^uliuiipej. 

pose f. d^un cdble, die Kabellr^giuig 

positif ailj. iMiHitiT. 

poste iiK ilie .St^itiim, dns Amt: 1 f^en- 
tra l, das (. 'en t ni 1 si n 1 1 : ■ / r /r^ /^f^/ // fquc, 
da» Tele^nipb^nauit; | telephoiiique, 
der Teleplniiüijjpiiriit : ) de coupure 
ou d'essai, dip Unt^t^rwucbuugsstelJe. 

poteau m. l. dt^r Pfald, PtoMteii, die 
Tideo-raphmisitauge : | cornler, die 
Wink eJ stau ge ; | Cöuple, ihr 1Imji]h1- 
W-k, DdpiKdstäiider; \ x, {\\, jumeh^s, 
^ukuppefteStjiuitj^eD; [ ä conire-fiche, 
ilie verstrelir* Staiipre,- | ä haubim, 
dii^ veraukei-te iStüiicrt- | a semelte, 
die arige^ehnlite Stivrjsre; | d'arr^t, 
die Ähqiaiiii«ra)ig^ej | de couj7Urer die 
{^bterjuchmig-^sitiuii^e; | de ^onetion 
(ou de* raccor dement } j die Ui^ült- 
filhniB^^s?iEiiiJe; | e?i bois (de pin, de 
mpm etc.). tVw Tel eirrapheii^tani^e 
auä Flehten-, Taimen- u. fi. w. Holst; 
I en mdtal, die eiserne Teletriaplien- 
BUuge; ^«se. f. rf« I das "Wurzel- 
ende der Stflüge; eharge f. sur 
leM I 2'. die Eelastutig fiei^ (Te^srän^fes; 
pim ni. de fer d^un \ ^ der ei^erue 
riisa einer Teleo^riiiilieii'itanKe; pointc 
f. du I , das Zo]>f t ude ; eoiffer les \ x, 
dieTele/^raidietiHtaii^en mit r inerKa ppe 
vpr^eheü; planier den \ , die Stangen 
aufricUttiu. 
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manivelle f. der Handgriff, die Kurbel. 

manquer v. (tel.) ausbleiben (von den 
Morsezeichen gesagt). 

marehe f. der Gang, der Betrieb. 

marqu6 adj. mit eingebrannten Zeichen 
versehen. 

marteau m. der Hammer, der Klöppel 
der el. Klingel. 

masse f. die Masse, die-Men&^e; | mag- 
neti^ue, die magnetische Masse, 
Magnetismusmehge. 

massif m., d'un appareiL das Ge- 
stell eines Apparates ; | au mani- 
pulateur ' Morse , das Tastenlager 
des Morsetasters.' 

matiäre f. der Stoff; | isolante, das 
Isolirmaterial; | radiante, die strah- 
lende Materie. 

möeanisme m. der Mechanismus. 

mäche f. der Docht der Dochtkohle. 

meg., mega Meff-, Mega; megavolt 
m. das Megavolt; \megohm m. das 
Megohm. 

m^lange m. die stör.ende Berührung 
zweier Telegraphenleitungen. 

membrane f. die Membran ^die Sprech- 
platte eines Telephons, Mikrophons). 

mesure f. das Maass, die Messung. 

mötallisation f. 1. die Metallisation, 
das Ueberziehen mit einer metallischen 
Schicht, 2. die Herstellung eines lei- 
tenden üeberzuges. 

m^talliser v. metallisiren. 

möthode f. die Methode; | de devia- 
tiorij die Ablenkungsmethode; | de 
la double touche. die Magnetisirung 
mittelst des Doppelstriches; | de la 
simple touche, die Magnetisirung 
mittelst des einfachen Striches; | de 
V egale deviatiorij die Methode der 
gleichen Ausschläge; | des osdl- 
lations, die ScHVingungsmethode; 
I de torsion, die Torsionsmethode; 
I du miroir, die Spiegelablesüng. 

mötre-ampöre m. das Meter- Anip^re. 

mettre v. en marche^ \ en train, in 
Gang setzen. 

mho m. das Mho. 

miea f. der Glimmer. 



miero-, Mikro-; | farad, das Mikro- 
farad ;*| microhm, das Mikroohm. 

mierophone ml das Mikrophon. 

mierophonique adj. mikrophonisch, 
Mikrophon-. 

milliampäFe m. das Milliampere. 

miroir m. der Spiegel; methode f. du 
I , die Spiegelablesung. • 

mise f. en mar che y die Ingang-, die 
Inbetriebsetzung; commutateur m. 
de I en marche, der Anlassrheostat. 

modale m. das Modell, Muster; das 
französische Wort wird in der Technik 
auch in den Fällen gebraucht, wo 
wir bei Maschinen und Vorrichtungen 
den quantitativen Grad etwa mit 
„Nummer" bezeichnen oder bezeichnen 
können , z. B, Clement Bunsen 
grand modele. 

modörateur m. der Abschwächungs- 
widerstand für Glühlampen. 

module m. der Modulus. 

molöeule f. das Molekül. 

moletö adj. gerändelt. 

molette f. das Farbrädchen des Farb- 
schreibers. 

momentm. das Moment; | m'agnetiqv^, 
das magnetische Moment. 

monophote, voy. regulateur. 

montage m. l. die Montage, 2. die 
Schaltung; | ätrois conducteurs m. 
dasDreileitersvstem; | enderivation 
f. die Parallelschaltung; 1 en etoile, 
I en triangle die Stern-, die Dreieck- 
schaltung; I en Serie f. die Reihen- 
schaltung; I mixte, die -gemischte 
Schaltung. 

monter v. schalten ; | en serie, hinter- 
einander, in. Reihe schalten; | le fil 
sur les poteatucy den Draht auf die 
Stangen aufbringen oder auflegen. 

monture f, die Armirung bei Glüh- 
lamjien. 

Morse; telegraphe I , der Morsetele- 
graph; recepteur^ \ ä pointe sechs, 
der Reliefschreiber. * 

mortier m. electrique, . der elektrische 
Mörser, 

moteur m. der Motor; | d gaa, der 
Gasmotor; | d vapeur , der Dampf- 
motor, die Dampfmaschine. 
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moteur m. electrique, der elektrische 
Motor; I en derivationj der Neben- 
schlussmotor; | en siriej der Haupt- 
schlüssmotor. 

moteur in. generateur, der Gleich- 
stromtransformator, Umformer, 

mou m. du cdble, der Abtrieb des 
Kabels. 

moulage m. die Abformung. 

moule m. die (Guss-) Form, die Matrize. 

moulin m. electrique, die Mausemühle 
(mouse mill) des Heberschreibers. 

moulure f. die Nuthleiste. 

multiple adj. multiplex, Multiplex-. 

multiplieateur m. de Schweigger, 
der Schweigger'sche Multiplikator. 

multipolaire adj. mehrpolig. 



n^gatif adj. negativ. 

neutre adj. neutral; ligne \ f,, die 
neutrale Linie. 

nlekel m. das Nickel; bain m. de \ , 
das Nickelbad. 

nlekelage m. die Vernicklung, 

niekeler v. vernickeln. 

nlekeline f. das Nickelin. 

niveau m. das Niveau; | electrique, 
das Potential; lignes f. de\ , die 
Niveau- oder Aequipotentiallinien. 

noir m. deplatine, das Platinschwarz. 

noyau m. der Kern (einer Spule,- eines 
Ankers u. s. w.). 



o. 

oeeup6 adj. (tel.) besetzt; film.tresl, 
stark besetzte Telegraphenleitung. 

odeur m. electrique. der charakte- 
ristische (Ozon-) Geruch bei ^ek- 
trischen Entladungen. 

oeillet m. de l'isolateur ä Suspension, 
die Drahtöse des Pendel-Isolators. 

oeuf äeetrique m. das elektrische Ei. 



Ohm m. das Ohm;'| legal, das ge- 
setzliche Ohm. 

ohmmätre m. der Ohmmesser. 

ondulateur m. der Undulator (von 
Lauritzen). 

onduleurm. der Undulator (Vorrichtung 
zur Erzeugung elektrischer Wellen 
aus Gleichstrom). 

or m. das Gold. 

orage m. das Gewitter; | magne- 
Hque, das magnetische Gewitter. 

oscillation f. die Schwingung. 

oseiller v. oscilliren. 

Osmose f. die Osmose; | electrique, 
die Elektrosmose. 

ozok^rite m. das Ozokerit. 

ozoniföre adj. ozonhaltig. 

ozonisation f. die Ozonisirung. . 

ozonlsö, ozone adj. ozonisirt. 

ozoniseur m. der Ozonisator j appa- 
reil m I , der Ozonisirungsapparat. 



p. 

Palette f. die Palette; im Franz. 
wird damit auch der Anker eines 
Elektromagnets bezeichnet, wenn er 
flach und rechteckig ist. . 

palier m. das Lager fder Welle etc.); 
Support m. de\ , aie Lagerstütze. 

Palladium m. das Palladium. 

pant^l^grapiie m. der Pantelegraph, 

papier bände t^l^graphique m. der 

Morsestreifen. 

Paraffine f. das Paraffin. 

parafoudre m., voy, paratonnerre. 

paramagn^tique adj. paramagnetisch. 

paratonnerre m. der Blitzableiter; | ä 
air rarefie, der Vakuumblitzableiter ; 
\ä feuille de papier, der Blitz- 
ableiter mit Papierblatt; | ä fil, der 
Blitzableiter mit Spirale aus isolirtem 
Draht nach Art der Spindelblitz- 
ableiter; I ä lames, der Plattenblitz- 
ableiter; I düom^es, der Spitzenblitz- 
ableiter; I de ligne, der Stangen^ 




parcounr 



plan 



blitzableiter; pointe f. du\ ^ die 
Fangspitze des Blitzableiters ; tige f. 
du I , die Fangstange des Blitz- 
ableiters. 

pareoupip v. auslaufen. 

parleur m. der Klopfer. * 

passage m. du courantj der Durch- 
gang des Stromes. 

patin m., plan rejeteur m., der 
Stösser (im Hughes-Apparat). ' 

patte galvanoseopique f. das Frosch- 
galvanoskop. 

p6dale f. 1) der Trittkontakt; 2) der 
Schienenkontakt. 

peigne m. der Kamm, der Saugkamm 
anElektrisirmaschinen;joara/owwerre 
m. d I , der Spitzenblitzableiter. 

pendule m. das Pendel; | electriquey 
1) das elektrische Pendel, 2) das elek- 
trisch betriebene Pendel. 

pendule f. die Schlag-, die Pendeluhr; 
I regulatrice, die elektrische Nor- 
maluhr. 

perehe f. die Rute, die Stange, die 
Feldtelegraphenstange. 

perd-fluide m. die Erdleitung eines 
Blitzableiters. 

perfopateup m. der Locher des Wheat- 
stone-Telegraphen. 

Periode f. die Periode. 

p§riodieit§ f. die Periodizität. ^ 

pepm6abilit§ f. die Permeabilität. 

Peroxide m. de plomb, das Blei- 
superoxyd. 

perte f. ä la terre, der Stromverlust 
durch Erdschluss; | de Charge, der 
Leitungsyerlust; | de courant, der 
Stromverlust. 

perturbation f. die Störung ;«. | mag- 
netiqueSf.d^e magnetischen Störungen. 

Phase f. die Phase. 

phonographe m. der Phonograph. 

photo-§leetrique adj. photoelektrisch. 

photomötre m. das Photometer. 

Photometrie f. die Photometrie. 

photophone m. das Photophon. 

photophore m, das Photophor. 



piäce f. polaire, der Polschuh. 

pignon m. das Triebrad, der Trieb. 

pile f.. die Säule, die Batterie (pile 
wird wie das englische battery auch 
dort gebraucht, wo wir „Element'^ 
setzen); | domestique, die Batterie 
für Hausbeleuchtung; 1 etalon, das 
Normalelement j | locate, die Orts- 
batterie; I mihtaire, die Batterie, 
das Element für Kriegszwecke 
I photo-electrique, das Lichtelement 
I primaire, das Primärelement; | se- 
nondaire, • das Sekundärelement 
I thermo-electrique. die Thermo- 
säule; | transportable, die tragbare 
Batterie; | d äuge, die Trogbatterie; 
I d ballon, das Ballonelement; | ä 
couronne de tasses, der Volta'sche 
Becherapparatj | d deiLX li^uideSy 
I d un liquide, das Element mit 
zwei, mit einer Flüssigkeit ; | d ecou- 
lementy die Circulationsbatterie; 
I d gaz, das Oaselement; | d oxide 
de cuivre, das Kupferoxydelement; 

d renversement, das Sturzelement; 

d Service continu, die Ruhestrom- 
}atteriej (d tasses voy^, \ ä couronne; 

au biChromate, das Chromsäure- 
• Clement; | au chlorure d'argent, 
das Chlorsilberelement; | au sulfate 
de cuivre, das Kupfervitriolelement; 
I des parcs, die vorschriftsmässige 
Zündbatterie des französischen Heeres; 
I bouteille, das Flaschenelement; 
\ Bunsen, das Bunsen-Element; | Cal". 
Zdwrf, das Callaud-Element; I Daniell, 
das Daniell- Element; | Meidinger, 
das Meidinger - Element; accouple- 
ment m. des \ s, die Schaltung der 
Batterie; coliecteur m. pour \ s, 
der Batterie wälller; debit m. d'une\, 
die Stromleistung eines Elementes; 
entretien m. des \ s, die Unterhaltung 
der Batterie; montage m. de8\s, 
.die Aufstellung der Batterie ; guerite 
f. de \ , der Batterieschrank; entre- 
tenir une \ , eine Batterie speisen; 
monier une \ ,eine Batterie ansetzen; 
demönter ufie \ , eine Batterie aus- 
einander nehmen. 

pince f. tranchante, die Kneifzange. 

pistolet m. de Volta, die elektrische 
Pistole. 

pivot m. der Zapfen, der Angelstift, 
die Drehspitze (bei der Zapfen- oder 
Spitzenauihängung). 

plan m. d'epreuve, das Prüfscheibchen. 
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planehette f. daö Brettchen; | de 
sapin, das Tannenholzbrettchen. 

plantation f. des poteauxy die Auf- 
stellung der Stangen. 

plaque f. die Platte; | agglomeree, 
die Braunstein-Platte in Leclanche- 
Elementen; | CQrrectrice, die Korrek- 
tionsplatte; I de fondation, die 
Grundplatte; | rfe ^erre, die Erdplatte. 

plateau m. die Scheibe; | d'eboniie, \ 
de verre etc., die Hartgummi-, Glas- 
u. s. w. Scheibe. 

platinage m. die Platinirung. 

platine m. das Platin. 

platine f. die Platt»; \ -bourrelet m. 
die Grundplatte (einer Maschine, 
eines Apparates u. dergl.). 

platinolde m. das Platinoid. 

plätre m. der Gips. 

plomb m. das Blei; | de surete, die 
Bleisicherung; | fusible, die Blei- 
sicherung; peroxide m. de \ , das 
Bleisuperoxyd. 

plombagine f. der Graphit. 

plonger v. tauchen, eintauchen. 

plume f. die Schreibfeder (der Re- 
gistrirapparate). 

poign^e f. der Handgriff. 

point m. der Punkt, die Stelle, der Punkt . 
(im Morse- Alphabet) ; | d'attäche, die 
Befestigungsstelle; | luminetix, der 
Lichtpunkt. 

points m. pl. conseqtients, die Folge- 
punkte. 

pointe f. die Spitze; | du poteau, das 
Zopfende der Stange; pouvoir des \ 5, 
die Spitzenwirkung. 

poisson m. electrique, der elektrische 
Fisch. 

polaire adj. den Pol betreffend, Pol-; 
piece f. I , der Polschuh; surface f. 
I , die Polfläche. 

Polarisation f. die Polarisation. 

polaris^ adj. polarisirt. 

polarit^ f.* die Polarität; renverser v. 
la I , die Polarität umkehren. 

p61e m. der Pol; | analogue ou 
homologue, der analoge Pol ; I anti- 
logtie, der antiloge Pol; pöles pt. 



consequents, die Folgepunkte; | 
cuivrej der Kupfer- oder positive 
Pol; pöles de meme nom, gleich- 
namige Pole; pöles de nom con- 
trairey ungleichnamige Pole; | d'un 
aimant, der Magnetpol; | d'une 
pile, der Pol eines Elementes, einer 
Ba,tt^ne; \ magnetique j der mag- 
netische Pol; I nörd, positif, boreal, 
der Nordpol ; | sud, negatif^ austral, 
der Südpol; I 0twc, der Zinkpol; 
chercheur ou indicateur de \ , der 
Polsucher. 

polyphote, voy, regulateur, 

pompe f. die Pumpe; | d mercurey 
Quecksilberluftpumpe. 

poht m. die Brücke, auch die Mess-. 

. brücke; | ä curseur^ die Brücke mit 

Brückendraht und Schleifkontakt ; | de 

Thomson, die Thomson-Brücke; | de 

Wheatstone. die Wheatstone-Brücke. 

poreelaine f. das Porzellan. 

porte-balais m. der Bürstenhalter (der 
Pynamo). 

porte - eharbon m. der Kohlenhalter 
(in der Bogenlampe). 

pose f. d'un eäble, die Kabellegung 

positif adj. positiv. 

poste m. die Station, das Amt; [ cen- 
traL das Centralamt ; | teleqraphiqus, 
das Telegraphenamt; | tetephoniquej 
der Telephonapparat; | de coupure 
ou d'essai, die Untersuchungsstelle. 

poteau m. 1. der Pfahl, Pfosten, die 
Telegraphenstange; | comier , die 
Winkelstange; | couple, der Doppel- 
bock, Doppelständer; | a:, ^Ljumeles, 
gekuppelte Stangen; | ä contre-fiche, 
die verstrebte Stange; | d hauban, 
die verankerte Stange; | d semelley 
die angeschuhte Stange; | d'arrety 
die Abspannstange; | de coupure, die 
Untersuchungsstange; | de fonction 
(ou de^raccordement) j die Ueber- 
führungssäule; | en bois (depin, de 
sapin etc.), die Telegraphenstange 
aus Fichten-, Tahnön- u. s. w. Holz; 
I en metaly die eiserne Telegraphen- 
stange; base.f. du\, das WurzeK 
ende der Stange; charge f. sur 
les I X, die Belastung des Gestänges; 
pied m. de fer d'un \ , der eiserne 
Fuss einer Telegraphenstange; joom^e 
i.du I , das Zopfende; coiffer les \ x, 
dieTelegraphenstangen mit einerKappe 
versehen; planter des \ , die Stangen 
aufrichten. 
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poteau m. 2. der Lichtmast. 

potelet m. die Wandkonsole, der 
Wandträger. 

potentiel m. das Potential. • 

potentiomätre m. das Potentiometer. 

poulie f. die Riemenscheibe ; | ä gorge, 
die Kiemenscheibe mit Nuthe. 

pouvolPm. das Vermögen! | inducteur 
specifi^ue ou capacite inductive 
specifiaue ou constante dielectri- 
qtie , aie Dielektrizitätskonstante ; 
I multiplicateur, die dem beim Gal- 
vanometer angewendeten Neben- 
schluss entsprechende Vervielfachung 
der abgelesenen Stromstärke etc.; | 
rayonnant, das Ausstrahlungsver- 
mögen. 

pröambule m. d'un telegramme, der 
Kopf eines Telegrammes. 

presse f. d jotVe, die Elementklemme. 

presse f. pour la guttapercha. die 
Guttapercha-Umpressmaschine, Gutta- 
perchapresse. 

pression f. electrostatiqiLe, die elek- 
trostatische Spannung ; | de VaiVy der 
Luft-, der Gasdruck. 

prise f. de courant, die Stromentnahme. 

prix m. de revient die Erzeugungs-, 
die Herstellungs -Kosten. 

proe§d6 m. das Verfahren, der Process. 

produire v. erzeugen, hervorbringen; 
se produire, entstehen (l'arc, une 
etincelle se produit, der Lichtbogen, 
ein Funken entsteht).* 

produit m. (math.) das Produkt. 

projecteur m. der Scheinwerfer. 

propagation f. die Fortpflanzung. 

puissance f. die Arbeitsintensität 
(gemessen durch Watt ^ Pferde- 
stärken u. s. w.); I nominale j die 
nominelle Leistung.- • 

pulsation f. die Pulsirung. 

pylöne m. die L&m'pensäule. 

pyro§leetrieit6 f. die Pyroelek- 
t'rizität. 

pyro§leetrique adj. pyroelektrisch. 



quadrant m. der Quadrant. 
quadruplex m. Quadruplex-. 



quantit^ f. die Quantität, die Menge; 

montage ef^\ , die Schaltung der 

Batterie auf Quantität. 
quartz m. der Quarz. 

B, 

raeeord m. die Verbindung, Ver- 
einigung der Leitungsenden. 

raeeordement m. die Verbindungs- 
stelle. 

raeeorder v. verbirden (die Enden 
der Drähte). 

racloir m. der Batterieschaber (zum 
Abkratzen der Elektroden). 

radiophone m. das Kadiophon. 

rainer v. nuthen. 

rainure f. der Einschnitt, die Nuthe; 
I ou gorge de Visolateuvj die 
Drahtnuthe des Isolators. 

rappel m. der Anruf. 

rapproehement m. die Annäherung; 
I des charbons , die Annäherung, 
Zusammenschiebung der Kohlen- 
spitzen. 

rar^faetion f. die Entleerung (von 
Gas). 

raröfier v. verdünnen (Luft, Gas). 

rayon m. der Strahl. 

röcepteur m. .der Empfänger, Em- 
pfangsapparat; I ä encre, der 
Farbschieiber. 

röception f. die Aufnahme (derDepescbe). 

röceptrice f. die dynamoelektrische 
Maschine als Motor, die sekundäre 
Maschine. 

rechargeur m. der Keplenisher (ein 
deutscher Ausdruck fehlt). 

re9U m. (tel.) die Quittung am Apparat; 
donner \ , am Apparat quittiren. 

redresser v. les courants alter- 
natifs^ Wechselströme gleichrichten. 

r^duetion f. die Eeduktion, die Zurück- 
führung ; | d zerOy die Zurückftihrung 
auf die Nullstellung. 

regard m. der Kabelbrunnen. 

r^glable adj. regulirbar, verstellbar; 
contact I , der Kegulirkontakt. 

r^gla^e m. die Regulirung; | ä la 
matny die Regulirung von Hand; 
I automatique y die selbstthätige 

. Regulirung. 

rögle f. die Skala des Spiegelgalvano- 
meters. 
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regier v. regnliren; ] ä la main, von 
Hand regnliren. 

r^gulateur m. der Regulator; j de 
courant, . der Stromregulator; \ de 
l'eclairage de la scene, dör Btihnen- 
lichtregulator; | de pression, der 
Spannungsregulator. 

r^gulateur m. der Bogenlichtregulator ; 
I monophote, die Einzellichtlampe; 
\polyphote, die Theillichtlampe. 

relais m. das Beiais. 

pelever v. un derangement, einen 
Leitungsfehler beseitigen. 

relier v. verbinden; | d quch.j ver- 
binden mit. 

remanent adj. remanent. 

remise f. d Vheure par relectricite, 
die elektrische Begiüirung der Ühien. 

remplaeement m. der Ersatz. 

remplage m. d'un poteäu, das Füll- 
material (um den Fusspunkt der 

. Stange). 

rendement m. der Wirkungsgrad; | des 
lignes, der Wirkungsgrad der Lei- 
tung; I electriqtie, der elektrische 
Wirkungsgrad; | indttstriel , der 
mechanische Wirkungsgrad ; | d'un 
appareil , die Leistungsfähigkeit 
eines Apparates. 

rendre v. incandescent , glühen 
machen, zum Erglühen bringen. 

renvepser v. umwenden; | le couranty 
den Strom wenden; | le sens du 
couranty de la rotationy die Rich- 
tung des Stromes, des Umlaufes ändern. 

renverseup m. de ooürant, der Strom- 
wender. 

r6partiteur m. der Vertheiler. 

F^paFtition i. die Vertheilung; etat 
de I , die Vertheilungsliste; plan 
de I , der Vertheiluiigsplan. 

repousser v. abstossen. 

röpulsion f. die Abstossung. 

röseau m. das Netz; | telegraphique^ 
das telegraphische Leitungsnetz. 

FÖSine f. das Harz; disque m. dfe | , 
der Harzkuchen. 

FÖsistanee f. der Widerstand; | ex- 
terieurey der äussere Widerstand; 
I apparente, der scheinbare Wider- 
stand ; I fixey \variabley der unveränder- 
liche, der veränderliche Widerstand; 
I Interieure, der innere Widerstand ; 
1 magneiiqvs , der magnetische 
Widerstana ; | specifique , der spe- 



cifische Widerstand; | ä froidy \ ä 
chaud, der Widerstand im kalten, 
im warmen Zustande; bobine de\, 
die Widerstandsspule; botte de \ , 
der Widerstandskasten; mesure f. 
de la \ , die Widerstandsmessung. 

FessOFt m. die Feder; | antaaoniste, 
die Abreissfeder; | ä bouain, die 
(cylindrische) Spiralfeder^ detendre 
un I , eine Feder strecken ; faire \ , 
federn; serrer un \ , eine Feder zu- 
sammenpressen. 

petard m. d'aimantation, die Ver- 
zögerung der Magnetisirung, viskose 
Hysteresis. 

FetOUF m. die Rückkehr; courant 
de I , der Rückstrom; fil de \ , der 
Rückleitungsdraht. 

r^veFSibilitö f. die ümkehrbarkeit. 

F§vePSible adj. umkehrbar. 

FÖvolution f. die Umdrehung. 

FhöocOFde m. der Rheochord. 

Fh§ophOFe m. der Stromabnehmer. 

Fh§ostatm.derRheostat; | dereglage, 
der Regulir - Widerstand ; | pour 
lampe, der Vorschalt- oder Beruhi- 
gungswiderstand für Bogenlampen. 

Fh^otome m. der Unterbrecher (veraltet). 

Foehet m. das Steigrad. 

FOmpFe V. le drcuit, den Strom 
unterbrechen. 

FOndelle f. das runde Plättchen. 

Fosaee f. die Rosette. 

FOue f. das Rad; | d röchet; das 
Sjperrrad; | correctricCy das Korrek- 
tionsrad (im Hughes -Apparat); | de 

' types , das Typenrad ; 1 en coeury 
die Herzscheibe; | de Bar low, das 
Barlow'sche Rädchen ; | interruptricCy 
das JJnterhTeclmngsTSkd] \ phoniquCy 
das phonische Rad. 

FOUleau m. de tension, die Spannrolle. 

FUban m. das B&nd , \ isolant^ das 
Isolirband. 

FuptUFe f. der Bruch; | d'un fily der 
Drahtbruch. 

8- 
sabot m. du fr ein de V appareil 

Hughes, der Reibklotz in der Bremse 

des Hugnes- Apparates. 
satUFation f. die Sättigung; | mag- 

netiquCy die .magnetische Sättigung; 

aimante d | , ' bis zur Sättigung- 

magnetisirt.^ 
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sauter v. un mot (tel.), ein Wort 
auslassen. 

seeondaire- adj. sekundär. 

seeousse f. der elektrische Schlag. 

sei m. ammaniac ou chlor hydrate 

d' ammoniaque, der Salmiak. 
self-induetion *f. (engl.), die Selhst- 

induktijon ; coefficient de \ , der Selbst- 

induktionskoefficient. 
sölönium m. das Selenium. 
sens m. du coitrant^ direction f. 

du courantj die Stromrichtung; | de 

rotatiorij die Drehrichtung, Umlauf- 
. richtung. 

sensibilitö f. die Empfindlichkeit. 

sensible adj. empfindlich. 

söparateur m. magnetique, der 

magnetische Erzscheider. 
s6rie f. die Reihe; | thtermo-electrique, 

die thermoelekibrische Spannungsreihe ; 

montage ew | , die Reihenschaltung; 

monte e» | , in Reihen geschaltet. . 
s6rie dynamo f. die Hauptschluss- 

maschine. 

serre-fll m. die Klemmschraube, 
serrure f de surete, das Sicherheits- 
schloss. 

Shunt m. der Nebenschluss. 

Shunt dynamo f. die Nebenschluss- 
Dynamo. 

Shunter v. einen Nebenschluss an- 
bringen, in den Nebenschluss schalten. 

Sifflement m. das Zischen (des Licht- 
bogens). 

Signal m. das Zeichen; signaux con- 
ventionels (tel.), verabredete Zeichen; 
signaux manques , abgerissene 
Zeichen. 

signe m. das Zeichen, 'das (math.) 
Vorzeichen. 

Siphon reeorder m. (engl.) der Heber- 
schreiber. 

soele m. die Grundplatte, die Fun- 
damentplatte. 

sol m. der Erdboden, die Erde (als 
Leiter); relier v. aw | , an die Erde 
legen, mit der Erde verbinden (voy. 
terre). 

sol^noide m. das Solenöid. 

son m. der Ton ; lire au \ v. eine De- 
pesche mit dem Gehör auftiehmen. 

sonnerie f. die Klingel, der Wecker; 
I ä carillon, die Fortschellklingel; 
I ä demc battements, der Doppel - 



Schlagwecker; | d un baitement, 
der Einschlagwecker; | trembleuse. 
die Rasselglocke; bouton m. de \j 
die Läute-, Wecktaste, der Druck- 
knopf; bouton m.de\ä repetition, 
die Läute-, Wecktaste mit Rück- 

Xal ; Hl m. de\ , die Läute-, 
ikleitung; position f. sur \ , die 
Läute-, Wedischaltung; mettre sur \ , 
auf Wecker schalten. 

sonnette f. die Klingel. 

souder t. löten. 

soudure f., soudage m. die Lötung. 

souree f. die .Quelle; | d'electricite, 
die Elektrizitätsquelle; | d'energiey 
die Energie- (ungenauer: die Kraft-) 
Quelle. 

sourdine f. der Schalldämpfer an Tele- 
phonleitungen. 

spire f. die Windung (der einmalige 
Umgang des Draljtes in einer Spule) 
(voy. tour.) 

Station f. centrale j die Central- 
station, das Elektrizitätswerk; | tel^ 
graphique ou telephonique, das 
Vermittfungsamt, Hauptamt; | Irans- 
formatricey dieTransformatorenstelle. 

statique adj. statisch. 

strates f. pl., ou strifis f. pl. die 
Schichtungen im Lichte einer Geissler*- 
schen Rö&e. 

stratifleation f. die Schichtung. 

stratifiö adj. geschichtet (das ge- 
schichtete Licht der Geissler'sChen 
Röhre). 

substanee f. der Stoff, die Substanz, 
die Materie; | isolante voy. matiire 
isolante. 

Sulfate m. das Sulfat; | de cuivre, das 
Kupfersulfat, Kupfervitriol. 

Support m. 1. die Stütze, der Halter; 
I 'Comier.m. die Winkelstütze; | de 
porte-balais, das Bürstenträger- 
gesteil; I d'entree de poste, das 
Einführungsbrett; | pour isolateurs 
en Suspension, die Stütze des Baum- 
träger -Isolators. 

Support m.2. dieFassung derGlühlampe; 
I a baionnette, Gliuilampenfassung 
mitBajonnetverschluss (voy. douille). 

sureau m.derHoUunderstrauch; moelle 
i, de\ , das HoUundermark; balle f. 
de I , das Hollundermarkktigelchen. 
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surfaee f. die Oberfläche; | equi- 
potentielle, die Aequipotential-, Ni- 
veaufläche ; montage en | , die Schal- 
tung auf Quantität (yeraltet) ; | pe- 
laire, die roifläche. 

sursaturation f. Uebersättigung. 

suseeptibilitö f. ou coefficient m. 
cTatfnantatiofiy die Magnetisirungs- 
zahl, Susceptibilität. 

suspendre v. aufhängen; j par un 
fil, an einem Drahte aufhängen. 

Suspension f. die Aufhängung; | bift- 
laire, die BifilaVauf hänffung ; | Car- 
dan, die kardanische Aufhängung; 
I des lampes, die Aufhängung der 
Lampen ; fil de \ , der Auf hängedraht. 

Systeme m. das System; | d trois /ils, 
das Dreüeitersystem. 

T. 

table f. d'appareil ou de manipvr 
lation^ der Apparattisch. 

tableau m. die Tafel; 1 de distri- 
bution, das Schaltbrett; | indicateur, 
das Tableau (der Haustelegraphen- 
anlagen). 

tabouret m. isolant, der Isolirschemel. 

taehymötre m. das Tachometer. 

tamboUF m. 1. barillet m. die Trommel, 
das Federhaus eines Uhrwerkes; arbre 
m. d I , der Drehstift am Federhaus; 
roiLe f. de\ , das Rad am Feder- 
gehäuse; I encreuf*, die Farbwalze. 

tamboUF m. 2. der Trommelanker. 

tampon m. cylindrique, die Farbwalze. 

taquet m. die Elampe, die Klinke; 
arreter ou assurer avec un \ , 
mit einer Krampe festmachen, fest- 
klampen. 

tarer v. aichen. 

se tasser V sich packen (wird vom 
Pulver der Kohlenpulvermikrophone 
gesagt). 

taxe f- die Taxe; | d percevoir (p., 
tel.)^ die zu erhebende Gebühr; | ad- 
ditionelle , die Zuschlagsgebühr ; 
I complementairej die Ergänzungs- 
taxe. 

tölögramme m. das Telegramm; 
I altere, das verstümmelte Tele- 
gramm ;.rf^d^ m. de\ , die Aufgabe 
des Telegrammes; encombrer des \ s 
(tel.) , Telegramme anhäufen , an- 
sammeln. 



töl^graphe m. der Telegraph; | ä 
cadran^ der Zeigertelegraph; | d 
transmission multiple, der Mehr- 
fa'chtelegraph; \autographiqtce, der 
Kopir-, der • Fantelegraph ; | auto- 
matiqus, der selbstthätige Telegraph; 
I eleetro - chimiqus , der elektro- 
chemische, der Kopirtelegraph; | im- 
primant, der Telegraph, welcher 
fixirte Zeichen giebt; | imprimeur, 
der Typendruck -Telegraph; \mili' 
tdire, der Feldtelegraph; [ Äfor^e, 
der Morse -Telegraph. 

töJöflTPaphie f. die Telegraphie; 
I duplex, das telegraphische Gegen- 
sprephen, die gleichzeitige Beförderung 
zweier Telegramme in entgegen- 
gesetztem Sinne auf derselben Lei- 
tung. 

tölögrraphier v. telegraphiren, 

t^lögrraphique adj. telegraphisch. 

tölögrraphiste m. der Telegraphen- 
beamte. 

tölöphone m. das Telephon. 

tölöphonie f. die Telephonie. 

telphörage m. die Telpherage. 

tömoin m. aimant \ , der Richt- 
magnet in den Telegraphengalvano- 
metem. 

temp^te f. magnetique; voy, orage 
magnetique, 

tendeur m. der Drahtspanner. 

tension f. 1) die Spannung; das Po- 
tential; basse \ , dieNiederspannuni^; 
haute I , die' Hochspannung; 2) die 
Spannung des Drahtes; montage 
en I , die Schaltung auf Spannung. 

terre f. die Erde (wird in der Elektro- 
technik mit gleicher Bedeutung im 
Deutschen und Französischen ge- 
braucht); commutateur m. de | ,der 
Erdumschalter; ßl de \, der Erd- 
draht; tube m. de \ , das Erdrohr; 
plaque f. de \ , die Erdplatte ; relier 
ä ta\j mit der Erde verbinden; 
etre mis suhr \ , an Erde liegen. 

thermo-avertisseur m. derFeueralarm. 

thermo - öleetrleitö f. die Thermo-* 
elektrizität. 

thermo - öleetrique adj. thermoelek- 
trisch; echelle ou sene \ voy, serie 
thermo - electrique; pile . | f. die 
Thermosäule. 

thermomätre m. das Thermometer 
I electrique, das Elektrothermometer 
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thöoröme m. das Theorem, der Satz, 
das Gesetz. 

tige f. die Stan§:e; | conductricd^ der 
Ableitungsstrelfen; | vibrante, die 
Bremsstang« im Hughes-Apparat. 

timbre m. die Glockenschale. 

tintement m. das Klingeln. 

tinter v. ertönen. 

tirage m. ä cordon^ der Zugkontakt. 

t61e f. das Blech; I perforeCy das 
Gitterblech. 

tonnerre m. der Donner. 
torehe f. de fil, der Ringdraht, Draht- 
bund. 

toron m. die Litze. 

torsade f. die Würgverbindung. 

torsion f. die Torsion; coeffident 
m, de\ j der Torsionskoefficient. 

touehe f. 1. die Taste; | blanchej die 
weisse Taste; | noire, die schwarze 
Taste ; abaisser v , toucher v. Za | , 
die Taste niederdrücken; 2. die Be- 
rührung, der Strich beim Magnetisiren; 
double I der Doppelstrich ; simple \ , 
der einfache Strich; | separee, der 
getheilte Strich. 

toup m. die Umdrehung, die Tour ;.| de 
fily die (einzelne) Drahtwindung; 
ampdre-tour m. die Amp^rewindung. 

tourmaline f. der Turmalin. 

tournant pari, de toumer^ sich 
drehend, Dreh-; champ m. | das 
Drehfeld; moteur m, ä champ \ 
der Drehstrommotor. 

tourner v. sich drehen. 

toumette f. das Windeeisen, Wickel- 
eisen für die Löthstelle. 

tOUPne-vis m. der Schraubenzieher. 

toumiquet m. electrique, das elek- 
trische (Spitzen-) Rädchen. 

traetion f. electrique,- die Bewegung 
von Wagen durch. Elektrizität. 

trait m. der Strich (im Morse- Alphabet). 

trajet m. d'un conducteur, der 
Leitungsweg. 

tranehöe f. der Graben, 

transformateur m. der Transformator ; 
I ä courants alternatifs, der Wech- 
selstromtransformator ; I ä courant 
continUf der Gleichstromtransforma- 
tor, Umformer. 



transformer v. verwandeln, umwandeln, 
transformiren. 

translateur m. der Uebertrager. 

translation f. die telegraphische Ueber- 
tragung (auf langen Linien). 

transmettre v. übertragen; | directe- 
ment (tel.), durchsprechen; | elec- 
triqtiement, auf elektrischem Wege 
übertragen. 

transmission f. 1. die Uebertragrung 
. mechanischer Energie ; | ä gründe 
distance, die Weitübertragung.; [ de 
Vheurejpar relectricite, die elek- 
trische Zeitübertragung. 

transmission f. 2. telegraphique 
simultanee, die Mehrfachtelegraphie. 

transport m. ilectriqtte de Venergie,' 
die elektrische Kraftübertragung. 

travail m. die Arbeit; | absorbe, 
die aufgewendete Arbeit; | d'un 
courant^ die Stromarbeit; | elec- 
trique, die elektrische Arbeit; unite 
de I , die Einheit der Arbeit. 

tPaverse f. das Querstück. 

traverser v., passer v., parcourir 
V. (dit du courant), durchfliessen. 

trembleur 1. m. electriquCy die Rassel- 
glocke. 

tvemhleixp 2. m. de Neefj der Neef sehe 

oder Wagnerische Hammer. 
trembleuse ; sonnerie f.voy,sonnerie, 

die Rasselglocke. 
tresse f. die Flechte, die Flechtschnur. 
tresser v. flechten, schlingen, um- 

klöppeln. 
triangle m. das Dreieck; montage 

m. en \ die Dreieckschaltung. 
trieur m. magnitiquCy der magnetische 

Erzscheider. 
tringle f. die Stange. 
triphasö adj. dreiphasig, Dreiphasen-. 
trompette f. electrtquCj der Summer. 
tube m. die Röhre; | de force, die 

Kraftröhre; | de Oeissler , die 

Geissler'sche Röhre; | en caoutchouc, 

der Gummischlauch. 

uniforme adj. gleichförmig. 

unipolaire adj. unipolar. 

unitö f. die Einheit; | s absolues, die 
absoluten Einheiten ; | s derivees, die 
abgeleitetenEinheiten; [5 electriques, 
die elektrischen Einheiten; | electro- 
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lytique, die elektrochemische Einheit; 
I 8 Tonaamentales ^ die Grundein- 
heiten; I 8 niagnetique8j die mag- 
netischen Einheiten; | Siemen8^ die 
Siemens-Einheit, SE. 

s'user V. sich aufbrauchen. 

usine f. electriquey das Elektrizitäts- 
werk. 

usure f. der Verbrauch, der Verschleiss. 



V. 

valeup f. der Werth. 

vase m. das Gefäss (z. B. für Elemente) ; 
I poreiix^ die Thonzelle. 

verniP v. lackiren. 

Vestibüle m.duguichet, derSchalter- 
yorflur, -Vorraum. 

vibrer v. vibriren, sich hin- und her- 
bewegen. 

vide m. die Luftleere. 

•vis f. die Schraube; I de buttee. die 

. Anschlaffschraube; | de rappet (ou 
de reglag e)^ die Regulirschraube; 
I de 8erragey die menimgchraube; 
I san8 fin^ die Schraube ohne Ende. 

viseositö f. die Viskosität. 

viseup m. das Ablese-Fernrohr. 

visser v. schrauben. 

vitesse f. die Geschwindigkeit; | dr- 
conferentielle^ die Umfanggeschwin- 
digkeit; indicateur de \ , das Tacho- 
meter. 

vitröe adj. electricite | , die * Glas-, 
die positive Elektrizität. 

VOlant m. das Schwungrad. 

volt m. das Volt. 



VOlta^e m. die VoltJzahL 
voltalque adj. voltaiacb, Yolta-. 
voltalsme tu. der GalvanL^rnuä. 
voltam^tre m. das Voltameter- 
volt-amp^re m. daa Volt- Ampere,, 
das Watt, 

voltampärom^tre m., comptmir m. 

d^energiey der Energiezähler, 
volt-eoulomb m. das Volt^ütilomb. 
voltmetre ni. ilas Voltmeter, der 

ßpaTiiiiingsmesser. 
voter V., machine a | , der Abstijn- 

mungtitelegraph. 

vulcanls^ aifl. vulkanisirt. 



w. 

watt ra. das Watt. 

wattmetre ni. der Energie messet. 

WheatstOöe; appareil m. [ (tel.), der 
elektroma^etische Zeigtir - Apparat 
von Wheatstone, 



z. 

zdpo in. die NuJl , der Nullpunkt, die 
. Null Ptell ung ; le\se deplaee , der 
Nullpunkt veraehiebt sich; animier 
au I , auf Null einstellen ; r amener 
au \ j auf Nnll zurückführen. 

zine m, das Zink; | amalgame^ das 
amalgamirte Zink; | du commerce^ 
das käufliche Zink ; cfrayon de \ , 
dt^r Zinkatab; lame f. de \ y die 
Zinkplatte ; pole ], , der Zinkpol, der 
negative Pol. 



Krämer, Ingenieur Jos. Wirkungsgrade und Kosten elek- 
trischer und mechanischer Kraft-Transmissionen. Soll bei einer 
Fabrik -Neuanlage mechanische oder elektrische Transmission 
eingerichtet werden? Ist es empfehlenswert, bestehende Trans- 
missionen durch elektrische zu ersetzen? Welches e^jöktrische 
System soll angewendet werden? gr. 8^. 88 Seiten mit 56 Ab-, 
bild., Schemas, u. einer .Tafel. Brosch. J6 3.^, geb. J6 3.50. 

Inhalt: Die -v-ersohiedeneii Arten der Kraftübertragung. KrafttranamiBsion 
mittelst Gestänge, Biemen, Seile, Wasser, Lnft, Dn^tseil, Elektricität. Das Bereobnen 
der Arbeitsleistungen und bezügliche Messungen. Einzel- Antrieb. Gruppen- Antrieb. 
Transportable Elektromotoren. Schaltung der Elektromotoren. Kosten. Betriebskosten. 
Systeme elektrischer Krafttransmission. Die Anwendung elektrischer Motoren bei 
yerschiedenen Betrieben. 

Krieg, Dr. Martin. Taschenbuch der Elektricität. Ein Nach- 
schlagebuch und Hatgeber für Techniker, Monteure, Industrielle 
und technische Lehranstalten. 3. vermehrte Aufl. kl. 8*^. 445 Seiten 
mit 261 Abbildungen. Geb. Ji 4.— 

I. Teil: I. Die hauptsächlichsten Wirkungen und Gesetze des MagnetismuB, 
der Beibungselektricität und des Galvanismus. IL Die gebräuchlichsten elektrischen 
Messinstrumente und ihre Behandlung. 1. Instrumente zum Me8sen>-v-on Widerständen. 
2. Instrumente zum Messen Ton Stromstärken. 3. Instrumente fUr Spannungs- und 
Strommessungen. 

II. Teil: I. Haus- und Hoteltelegraphie. TL, Elektrische Telegraphie. III. Die* 
Telephonie. IV. Herstellung und Prüfung der Blitzableiter. V^ Galyanoplastik. 
VI. Dynttmomaschinen. VII.' Elektromotoren und ihre Anwendung. VIII. Elektrische 

. Lampen. IX. Transformatoren. X. Akkumulatoren, ihre Verwertung, Behandlang 
und Kosten. XI. Installation, die ' Bilfisapparate und der Betrieb elektrischer Be- 
leuchtungsanlagen. XII. Motoren für elektrische Beleuchtungsanlagen und die 
mechan. Hilfsapparate. XIII. Tabellen. XIV. Litteraturrerzeichnis. XV. Alpha- 
betisches Sachregister. 

Krieg, Dr. Martin. Die elektrischen Motoren und ihre An- 
wendungen in der Industrie und im Gewerbe, so wie ^ im Eisen- 
und Strassenbabnwesen. gr. 8^. 252 Seiten. Mit 165 Ab- 
bildungen. Brosch. Jt 8. — , geb. Ji 9. — . 

Inhalt: I. Elektromotorentypen. a) Gleichstrommotoren, b) Wechselstrom- 
motoren. H. Elektromotoren in Industrie, Gewerbe und im pri^tischen Leben. 
III. Die elektrischen Strassen- und Eisenbahnsysteme IV. Die Vorteile und Nach- 
teile der Strassenbahnsysteme. V. Anlage, Betriebskosten und Bentabilitftt der Elektro- 
motoren. VI. Die elektrische Arbeitsverteilung und die übrigen konkurrierenden 
Systeme. VII. Einige' Untersuchungen über Elektvomotoren und die Arbeitsüber- 
tragung im allgemeinen. Uebersicht über die Elektromotorentypen der bekanntesten 
elektrotechnischen Firmen. 



Krüger, £. A. Die Herstellung der elektrischen Glühlampe. 

Nach in den verschiedensten Glühlampen-Fabriken gesammelten 
praktischen Erfahrungen gemeinverständlich erörtert. Zum 
praktischen Gebrauch für Fabrikanten, Ingenieure, Techniker, 
Installateure, Monteure und Konsumenten, gr. 8^. 109 Seiten mit 
72. Abbildungen und 5 Tafeln. Brosch. Ji 3.—, geb. Ji 3.50. 

Inhalt: Konstruktion. Gestalt der Glühlampen, die bekanntesten Kontakte und 
Fassungen. Die Fabrikation der Glühl&mpo. Das Lager. Das Eingipsen der Lampen 
und Anlöten der Kontakte. Das Fftrben und Atzen der Glühlampe. Tabellen. 
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Elektrotechnisches Wörterbuch. 



Deutsch-Englisch-Französischer Theil. 



Sack, "Wörterbuch. 




A. 



Abbrand m. (eines Kohl^nstiftes), 

consumption, usure f. 
ablenken v. to deflect, devier. 
Ablenkung f. einer Nadel u. s. w., 

deflecüon of a needle &c,\ 

deviation f. 
Ablenkungsmethöde f. deflecüon 

methodj methode f. de deviation. 
Ablesefernrohr m. reading tele- 

scope, viseur m., lunette f. astro- 

nomique. 
Ablesung f. reading , lecture f.; un- 
mittelbare oder direkte | , direct 

reading, indicatio^ f. directe. 
Abmessung f. dimension, dimension f. 
abnehmen v. = sich vermindern, to 

decrea^e, decroitre, s'afeaisser. 
Abpfählung f. einer Linie, lining out^ 

piquetage m. 

Abseheiduhg f. extraction, Sepa- 
ration , extractioü f., Separation f. 

Absehmelzsieherung f. safety fuse, 

' plomb fusible, coupe-circuit m. ä lame 
de plomb ou ä fil fusible. 

Absehmelzstreifen m. safety strip, 
lame f. de plomb pour coupe - circuit 
fusible, fil fusible. 

Abseisse f. dbsdssa^ abscisse f. 
absolut adj. absolute, absoiu; | e Ein- 
• heit f. absolute unit, unite f. absolue ; 
I es Maass n. absolute System of 
Units j mesure f. absolue; Messung f. 
nach I em Mäasse, absolute measure- 
ment, mesure f. en.unites absolues. 

Abstimmungstelegrraph m.telegraph 
for registering votes, machine f. 
electrique ä voter. 

sich abstossen v. to repel one 
another, se repousser. 

Abstossung f. repülsion, repulsion f. 
(s. a. Anziehung). 

Abzweigfung f. branch, derivation, 
derivation f. 

Abzweigungs- s. präf. brauch, en 
derivation; | widerstand, Shunt re- 
sistancCj resistance f. en derivation. 



Abzweigung(-8vorxichtung) f. brauch- 
block, derivation f. 

Aehathütehen n. agate cup, chape f. 
d'agate. 

Ader f. eines Kabels , conductor of 
a cable, conducteur m. 

äquipotentiell adj. equipotentiäl, 
equipotentiel ; | e Flächen f. pl. equi- 
potentiäl surfaces, surfaces f. pl. 
equipotentielles. 

Aequivalent n. equivalent, äquivalent 
m.; elektrochemisches |., electro- 
Chemical equivalent, equivalent m. 
electro-chimique; kalorisches | , ther- 
mal equivalent ,^ eqaivalent m. 
thermique; mechanisches [ , mecha- 
nical equivalent:, equivalent . m. 
mecanique. 

Aether m. ether, ether m. 

aiehen v. to graduate, etalonner; 
durch Vergleichung | , to graduate 
by comparison, graduer par com- 
paraison. 

Alehung^ Graduirung f , Kalibrirung f. 
graduation, calibration, standar- 
dization, graduation f., etalonnage m. 

Akkumulator m.(verdeutscht: Sammler 
m), accumulaior, secondary bat- 
tery, accumulateur m. 

Akkumulatorenplatte f. plate of 
accumulator, (Gittet) grid, plaque 
f. d'un accumulateur. 

aktiv adj. active, actif; | e Masse f. 

. active material, matiere f. active. 

Alphabet n. telegraphisches | , . tele- 
graphic aiphabet , aiphabet m. 
telegraphique ; Morse- | , Morse 
alphahet, aiphabet m. Morse. 

Aluminium n. aluminium, (amerikan.) 
aluminum, aluminium m. 

Aluminiumbronze f^ aluminium 

bronze, bronze m. d'aluminium. 
Amalgam n. amalgam, amalgame m. 

amalgamiren v. to amalgamate, 

amalgamer. 

Amalgamirung f. amalgamation, 

amalgamation f- 
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Ammeter n. s. Amperemeter. 
Ampäre n. ampere, ampöre m. 
Amp^remeter n. Strommesser m. 

ampere -meteTy ammeter j ampöre- 

metre m. 
Ampäre'sehe (Molekular-) Ströme m. 

pl. Amperian currentSj courants m. 

pl. d'Ampöre. 

Ampäre - Stunde f. ampere -hour, 
amp^re-heure m: 

Ampöre - Windungen f. pl. ampere 

tums , ampere windings , ampöres- 

tours m. pl. 
Amplitude f. amplittide, amplitude f. 
Amylaeetat n. acetate of amyle, 

acetate m. d'amyle; | -lampe, acetate 

of amyle lamp, lampe f. ä acetate 

d'amyle. 
Anfangsspannung f. initial tension, 

force f. electromotrice initiale. 
angesäuert adj. acidulated,,a.cid\i!L€, 
anhalten v. (eine Maschine f ) to stopy 

arreter. 

Anion n. anion, anion m. 

anisotropiseh adj. anisotropic^ 
anisotropique. 

Anker m. armature, armature f., 
induit m.; Doppel-T- | s. Siemens- | • 
Flachring- | , hat ring armature^ 
anneau m. (Gramme) aplati ; Scheiben- 1 , 
disc armature, armature f. en 
disque ; Siemens- I , Siemens arma- 
turey Shuttle armature^ H-arma- 
turey armature f. Siemens; Trommel- j , 
drwm arm^ature, armature f. en 
tambour. 

Anker m. eines. Magnets, keeper, 
armature f. d'un aimant. 

Anker m. Verankerung einer Tele- 
graphenstange, stay^ hauban m. - 

Ankerbewicklung f. armature coils 
s. pl., enroulement m. d'induit. 

Ankereisen n., Eisenkern m. des Ankers, 
armature corey noyau m. d'une 
armature. 

Ankerrüekwirkung f. armature 
reaction, reaction f. du courant de 
l'induit. 

ankompfien v. (vom Strom gesagt) . to 

arrive, arriver. 
anlassen v. (eine Maschine) to Start, 

mettre en marche. 
Anlassen n. (eines Motors u. s. w.) 

starting (ofa motor), demarrage m. 



Anlass-Widerstand m. rheostat for 
starting a motor, cömmutateur m. 
ou rheostat de mise en marche, cöm- 
mutateur rheostat. 

Anode f. anode, anode f. 

Anruf m. ^allj äppel m. 

Anruftaste f. call btUton (of a 
multiple stoitch hoard) , clef 'f, 
d'appel. 

Anrufvorriehtung f. call device, 
dispositif m. d'appel. 

antreiben v. to arive, actiönner, Com- 
mander. 
• Antrieb m. driving, action f.; direkter | 
oder unmittelbarer | , direct driving, . 
action f. directe. 

Anwendung f. application, appli- 
catioH f. 

Anzeiger m. indicator, indicateur m. 

anziehen v. to attract, attirer. 

Anziehung f. attraction, attraction f. ; 
elektrodynamische | , electro-dyna- 
mic attraction, attraction 61ectro- 
dynamique; elektrostatische | , elec- 
trostatic attraction , attraction 
electrostatique ; magiietische | , mag- 
netic attraction y attraction m^- 
netique ; eine | ausüben, to exert an 
attraction y exercer une attraction. 

anzünden y. to light, allumer. 

aperiodisch adj. aperiodic, dead 
beat, aperiodique. 

Apparat m. apparatus, instrument, 
appareil m. 

Aräometer n. areometery hydro- 
m^teVy areom^tre m. 

Arago'sehe Scheibe f. Ära^o's discy 
disque m. d'Arago. 

Arbeit f. work^ travail m. ; | s-Einheit 
f., Unit of worky unite f. de travail; 
I s-Intensitätf.= | s-Stärke f.=Effekt 
m. power, puissance f. . 

Arbeitsstärke f. rate ofdoing work, 
activityy power, puissance f. 

Arbeitsstrom, open circuit, courant 
m. intermittent ou courant de trans- 
mission. 

Armatur f., Bewehrung f. (eines Kabels 
u. s. w. ) armor or -armour (of a 
cable etc.), armature f. d'un cable. 

Armaturen f. pl. fittings, accessories, 
accessoires m. pl. 

Armstütze f. (für Femsprechapparate),. 
telephone bracket, accoudoir m. pour 
telephone. 
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Asbest m. asbestos, asbeste m. 
Astasirung f. astaticity, astaticite f.. 
asynehron adj. asynchronotiSj asyn- 
chrone. 
atmosphärisch adj. atmospheric, 

atmospherique ; | e Elektrizität f. 

atmospheric electricity, electricite 

f.« atmospherique. 
Atom n. atonij atome m. 
Aufhängefaden m. stispension fibre, 

fil m. de. Suspension. 
Aufhängung f. stispension^ Suspension 

f.; Bifilar- | , bifilar Suspension^ 

sivspensioti f. bifilaire. 

aufheben v., die Verbindung | ^ to 
disconnectj to break connection, 
enlever la communication. 

Aufhahmsfähigkeit f. smceptibility, 
susceptibilite f. 

Aufspeicherung f. storage, emmaga- 

sinage m. 
aufstellen v. to instalj to erectj 

installer, monter. 

Aufwand m. expend'iturej expense, 

depense f. 
aufwenden v. to expend, depenser. 

Ausgleich m. eqicalization , com- 

pensation f. 
auslösen y. to relecLse, declencher. 
Auslösung f. reledse, declenchement m. 

Auslösungsvorrichtung f. releasing 
device, appareil declencheur m. 

ausschalten v. to cut out, couper le 
circuit. 

Ausschalter m. cut out, interrupteur 
m., coupe-circuit m., disjoncteur m. 

Ausschlag m. deflection , deviation f. 

Ausschlagmethode f. deflection 

method, methode f. de deviation. 

Axe, Achse f.; magnetische | , axis of 
magnetism, ligne axiale, f. 



B. 

sich backen v. (vom Pulver der 

Kohlenpulvermikrophone) to pack, 

se tasser. 
Bad n. bath, bain m. 
Bahn f., elektrische | , electric railway 

(or railroad), tramway m. electrique. 
Bajonnetfassung f. bayonet socket, 

douille f. ä baionnette. 



ballistisch adj. ballistic, balistique; 
I es Galvanometer, ballistic gal- 
vanometer , galvanomötre m. 
balistique. 

Batterie f. battery, batterie f. (de 
bouteilles de Leyde), pile f. (de 
öouples voltaiques). 

Batterieschaltung f. connection of 
battery cells, couplage m. des piles. 

Bedarfsartikel m. pl. supplies, 
accessoires m. pl. 

belasten v. to load, charger. 

Belastung f. load, charge f.; mit 
voller \ , at füll load , ä pleine 
Charge i. 

Belastungsfähigkeit f. einer Leitung 
f., ■ zulässige Stromdichte f. carrying 
capacity, densite f. de courant ad- 
missible. 

Belegung f- coating, armature f. 
(d'une bouteille de Leyde). 

Beleuchtung f. lighting, eclairagem.; 
elektrische | , electric lighting, 
eclairage electrique. . 

Beleuchtungsanlage f. electric ligh- 
ting plant, installation f. 

Beleuchtungsbatterie f. lighting 
battery , pile f. pour " Feclairage 
electrique. 

Beleuchtungseinrichtungen f. pl. 
equipment of an electric lighting 
plant, appar^ils m. pl. pour l'eclairage 
electrique. 

Beleuchtungskörper m. electrolier, 
appareil m. (l'ensemble des appareils 
est nonune: appareillage m.). 

Beleuchtungskohle f. carbon, charbon 
m. ä lumiere. 

Bernstein m. ambre, ambre jaune m. 

berühren v to touch , toucher. 

Berührung f. contact, contact m. 

Berührungs - ElektriÄität f. contact 
electricity, electricite f. de contact. 

bethätigen v. to a^tuate, actionner. 

betreiben v. (=» in Thätigkeit erhalten) 
to work, to tun, actionner, Com- 
mander (par). 

Betrieb m. (Das deutsche Wort »Betrieb« 
hat eine doppelte Bedeutung. Erstens 
bezeichnet es die Art der Erzeugung 
und Uebertragungder Betriebskraft, 
so in den Woiten: Dampfbetrieb, 
Riemenbetrieb. Zweitens bedeutet es 
das Zusammenwirken der einzelnen 
Theile einer Anlage und nicht nur in 
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technischer, sondern auch in geschäft- 
licher und überhaupt in intellektueller 
Hinsicht. In dieser Bedeutung steht 
es auch für die Gesammtheit der zu- 
sammenwirkenden Organe. So spricht 
man im Deutschen von dem Betrieb 
einer Anlage, eines Geschäftes u. s. w. 
Diese zwei Bedeutungen sind- aus- 
einander zu halten.) ariving^ wor- 
king, management. service m. 
(für die erstgenannte Bedeutung des 
deutschen Wortes sind die Verba 
»actionner, Commander« zu gebrauchen. 

Betriebs- s. präf. | kosten pl. wor- 
hing expenses, prix m. de revient; 

• I kraft f. (electric, water &c) power, 
force f. motrice. 

in Bewegung setzen v. to sei into 
motiofij to set into action, mettre 
en mouvement. 

Bewehrung f., Armatur (eines Kabels 
u. s. w), armor (or armour), arma- 
ture f. d*un cäble. 

biegsam adj. flexible, souple, flexible; 
I e Leitung f. flexible conductor, 
flexible cörd, conducteur m. souple. 

bifilar adj. bifilar, bifilaire. . 

Biftlaraufhängung f. bifilar Sus- 
pension, Suspension f. bifilaire. 

BifUargalvanometer n. bifilar gal- 
vanometer, galvanometre m. bifilaire. 

Bifiiarwieklung f. bifilar winding, 
enroulement m. bifilaire. 

• Bindedraht m. binding wire, fil m. 
ä ligatures. 

Blättermagnet m. laminated mag- 
net, aimant m. läminaire. 

Bleehseheibe f. thin sheet of iron 
or other metal, disque m. en tol'e, 
lame f. de tole. 

Blei n. lead, plomb m. 

Bleiakkumulator m. lead accumu- 
lator, accumulateur m. au plomb. 

Bleikabel n. lead covered cable, 
cäble m. soüs plomb. 

Bleisieherung f. safety fuse, coupe- 
circuit m. ä lame de plomb. 

Bl^istöpsel m. safety plug, fiche f. ä 
fil fusible. 

Blitz m. lightning, (al& optische Er- 
scheinung) eclair m., (als elektrische 
Erscheinung) foudre f. 

Blitzableiter m. lightning rod, 
paratonnerre m. . 



Blitzableiterspitze f. point of light- 
ning rod, pointef. de paratonnerre m. 

Blitzschlag m. flash of lightning, 
chute f. de foudre. 

Blitzsehutzvorriehtung f. lightning 
arrester, paratonnerre m. 

Bloeksystem n. block sysfetn, block- 
Systeme m. 

Börsendrueker m. ticker, t^legraphe 
m.'dcbourse. 

Bogenlampe f. arc lamp, lampe f. 

k arc. 
Bogenlieht n. drc light, lumiere f.. 

ä arc. 
Bogenliehtregulator m. arc light 

regulator, r^gulateur m. 
Bolometer n. bolometer, bolometre m. 
Boot n., elektrisches | , electric boat, 

bateau m. electrique. 
Braunstein m. manganese binoxyde, 

bioxide m. de manganese. 
Braunsteinelement n. Leclanche 

battery, püe f. Leclanche. 

Brenne f. pickte, bain m. de decapage 
ou de derochage. 

British Association - Einheit f. Bri- 
tish Association unit (B A U), 
unite f. B. A. 

Bronze f. brome, bronze m. 

Bronzirung f. broming, bronzage m. 

Brücke f. bridge, balance, pont m., 
balance f. 

Brückendraht m. bridge wire, fil 
m. divise ou fil k curseur. 

Bühnenbeleuchtung f. stage lighting, 

eclairage m. de la. scene. 

Bühnenre|rulator m. regulator for 
stage lighting, regulateur m. de 
l'eclairage de la scöne. 

Bürste i. brtish, balai m.; Kratz- | f. 
Scratch brush, gratte-bosse f. 

Bürstenhalter m. brush holder,. 

porte-balais m. 
Bürstenverschiebung f. lead of 

brushes, decalage m. des balais. 

Büschelentladung f. brtish discharge, 

decharge f. electrique en forme d'une 
aigrette. 
Bunsenelement n. Bunsen cell, püe f. 
Bunsen. 

Bunsenkohle f. Bunsen carbqn, 

charbon m. de Bunsen. 
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0. 

(s. a. unter K.) 
Charakteristik f. characteristic 

fcurve)j caract^ristique f. 
Chatterton-Compound n. Chatterton 

compotmd, chatterton compowid m. 

Compound -Wiiddnng f. Compound 
tutnäing, enroulement m. Compound. 

Coulomb n. coulomby conlomb m. 

Coulomb'sche Waage f. Coulomh's 
balance, balance f. de Coulomb ou 
de torsion. 

D. 

dampfen v. to damp, amortir. 

Dämpfung f. damping ^ amortisse- 
ment m. 

Dampfdynamo f. combined engine 
and dynamo^ steam dynamo, 
dynamo f: actionnee directement par 
une macbineä vapeur, dynamo ävapeur 

Dauer f. duration, duree f. 

dekäplren v. to clean metals hefore 
eiectroplating, decaper. • 

Deklination f. declination, d^cli- 
naison f. 

Dekrement n. decrement, decrement; 
logarithmisches | , logarithmic de- 
crement döcr-einent m. logarithmique. 

Dielektrikum n. dielectriCj di61ec- 
trique m.. 

dielektriseh adj. dielectriCy dielec- 

trique. 
Dielektrizitätskonstantef. dielectric 

constant, constante f. diölectrique. 
Differential- s. präf. differential adj., 

differentiel a^. 

Differentialgalvänometern.di/yferen- 

tial galvanometer j galvanomötre 

m. differentiel 
Differentiallampe f. differential arc 

lamp, lampe f . (ä arc) diff^rentielle, 

regiüateur m. differentiel. 

Dimension f. Abmessung f. dimension, 

dimension f. 
DOehtkohle f. cored carbonj charbon 

• m. ä m^che. 
Donner m. tkunder, tonnerre m. 
Doppelgestänge n. double pole, 

poteaux m. pl. couples. 



Doppelgloeke f. doublebellimulatpry 

double cloche f. 
Doppelleitung f. double vnre, ligne f. 

k double fiL 
Doppelspreehen n. duplex tele- 

graphy, transmission duplex f. 
Doppelständer m. double pole, 

poteaux m. pL couples. 
Doppelstrieh m. double touch, double 

touche f., m6thode f. de la double 

touche. 
Doppel - T - Anker m., H - armattire, 

Shuttle or Siemens armature, 

armatüre f. de Siemens, induit m. de 

Siemens. 
Doppeltasier m. double key, tapper, 

clef. f. ä deux leviers. 
Doppelzellensehalter m. double re- 

serve cell switch, commutateur m. de 

couplage des accumulateurs pour Charge 

et decharge simultanees, röducteur m. 
Draht m. wire.^l m.; den | befestigen, 

to attach, to bind thewire, fixer le fil. 
Drahtbedeekungsmasehine f. wire 

covering machine, machine f. ä 

recouvrir les conducteurs. 

Drahtbindung f ; binding^ Installation 
f.; feste I fixed binding, Installation 
fixe; lose | , loose bin(ung, Installa- 
tion lache. 

Drahtgewebebürste f. unre ganze 
brushy woven wire brush, balai m. 
en toile metallique, 

brahtlehre f. wire gauge, jauge f. 
des fils. 

Drahtspannung f. tension of the 
. wir^, tension f. du fil. 

Drahtverbindung f. Joint, Joint m., 

ligature f. 
Drehfeld n. rotatory field, champ m. 

tournant. 
Drehstrom m. rotatory currents, 

courant m. triphas6. 
Drehung f, rotation, rotation f. 

Drehungsmoment n. tuming mo- 
ment, moment of couple, torque, 
moment m. de la force, moment du . 
couple. 

Drehungsriehtung f. direction of 
rotation, direction f. de rotation. 

Dreieckschaltung ttriangle ormesh 
connection, montage m. en triangle. 

Dreileiter - System n. three wire 
System, Systeme m.ätrois conducteurs. 
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dreiphasig adj. three^hase, tripbas^. 
Drosselspule f. choking coil^ bobine 

f. de rlaction. 
Druck m. pressure, pression f. 

Druekknopf m. ptish biUton, bonton 

m. d'appel. 
Druektelecrraph m. printing tele- 

graph, tel^graphe m. imprimeur. 
Dübel m. dowelj fenton m., cheville f. 

durehfllessen v., durchströmen y. to 

pass, traverser. 
Durehgangr m. des Stromes, passage 

ofthe currenty passage m. du courant. 

Durchhang m. sag or dip (of the 

line toire), flache f., moht^e f. 
Dyn n. (besser als: Dyne) dynej dyne m. 

dynamoelektriseh adj. dynamo- 
electriCj dynamo-61ectrique. 

Dynamomaschine f. cZynamO; machine 
f. dynamo-electrique abbrev. dynamo f. 

Dynamometer n. dynamometer^ 
dynamom^tre m. ^ 

E. 

Edisonfassung f. Edison (screw) 

socket, douille f. Edison. 
Effekt m. (= Arbeitsstärke f. «Arbeits» 

Intensität f.) activity, rate ofwork, 

rate of energy^ puissance f. 
Eindrahtleitung f. Single wire line, 

ligne f . ä fil unique. 
Einfachzellenschalter m. reserve 

cell Switch, commutateur m. de 

couplage des accumulateurs. 
Einfüluning f. der Leitungen f. 

leading-in, entr^e f. 

Einführungsglocke f. leading - in 
insulator, isolateur m. d'entree. 

Einführungsrohr n. leading-in tube, 
conduit m. d'entree. 

Einheit f. unit, unite f.; absolute | , 
absolute unit, unite absolue; die 
internationalen Maass- ] en i^\. legal 
Units, unites internationales; prak- 
tische I en ^l.practical wmfe, unites 
pratiques. 

einphasig adj. Einphasen- s. Single- 
pha^se, monophase. 

einschalten v. to cut in, to connect 
with a Circuit, to insert, embrocher 
(sur), intercaler. 



Ein-Sehlag-Klingel f. Single- stroke 

bell, sonnerie f. a un sem coup. 
Einstecken n. eines Stöpsels, inser'tion 

of a plug, Insertion f. d'une fiche. 
Einstellung f. adjustment, reglage m. 
Einzelanlage f. isolated plant, 

Installation f. isol4e. 
Einzellichtlampe f. single or mono- 

pkotal light, regulator, lampe f. 

monophote. 
Eisenbahnsignalapparate m. pl. 

railway Signals, signaux m. pl. 

des chemins de fer. 

Eisenbahntelegraphie f. railway 
telegraphy. telegraphie f. des 
chemins de ler. 

Eisendraht m. iron wire, fil ra. de fer. 

Eisenkern m. iron core, noyau m. 
de fer. 

elektrisch adj. electric, electrical, 
electrique. 

Elektrisirung f. electrification, elec- 
trisation f. 

Elektrizität f. elgctricity, Mectricite f.; 
animalische | , animal electricity, 
electricit^ produite par les etres 
vivants; dynamische | , dynamie 
electricity, ölectricite dynamique; 
galvanische | , galvanic or voltaic 
e/cc^rtct^y, ^alvanisme m. ; Kontakt- 1 , 
contact electricity ,* Mectricite de 
contact; Pyro- 1 , pyro - electricity, 
pyro - 61ectricite ; Reibungs- | , fnc- 
tienal electricity, electricite par le 
frottement; statiscne | ^ static elec- 
tricity, 61ectricit<§ statique. 

Elektrizitätsmenge f. quantity of 
electricity, quantite f. d'electricite. 

Elektrizitätswerk n. central Station, 
Station f. centrale, usjne f. d'electricit^. 

Elektrizitätszähler m'.electric meter, 

supply meter, compteur m. d'elec- 

tricite. 
Elektroanalyse f. electrolytic am- 

lysis, analyse f. electrolytique. 
Elektrochemie- f. electro-chemistry, 

electrochimie f. 
Elektrochemiker m. electro-chemist, 

electrochimiste m. 

elektrochemisch adj. electro-chemi- 
cal, electro-chimique. 

Elektrode f. electrode, 61ectrode; 
I eines galvanischen Elementes, plaie, 
Clement, lame f., plaque f. 
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Elektrodenspannung f. potential 

difference hetween the etectrodes, 

diff^rence f. de potentiel entre les 

electrodes. 
Elektpodynamlk f. electro-dynamics 

s. pl., electro-dynamique f. 
elektrodynamisch adj. electro-dyna- 

mic, electro-dynamique. 
Elektrodynamometer n. electro-dy- 

namometer, electrodynamometre m. 
Elektroingenieur m. electrical engt- 

neerj ingenieur-electricien m. 
ElektroljTse f. electrolysis, electroly se f. 
Elektrolyt m. electroly te, electroly tem. 
Elektromagnet m. electro - magnet, 

electro - aimant m. abbrev. electro m. 
Elektrometallurgie f. electro-metal- 

lurgy^ electro-metallurgie f. 
Elektrometer n. electrometer, electro- 

metre m. 

Elektromotor m. electric motor; 

electromoteurm., moteur m. electrique. 
elektromotorisch adj. electro-motive, 

electromoteur m. -trice f. ; | e Kraft f. 

electro-motive force, force f. electro- 

motrice. 

Elektrophor m. electrophorus, electro- 
phore m. 

Elektroskop n. electroscope, electro- 
scope m. 

Elektrostatik f. electrostatics s. pL, 
electrostatique f. 

elektrostatisch adj. electrostatiCj 
Electrostatique. 

Elektrotechnik f. electro - technics 
pl. (aus dem Deutschen übernommen 
und im Engl, weni^ gebräuchlich), 
electrical engieenng, science f. 
de l'application de l'electricite. 

Element n. (ehem.) element, element m. 

Element n. element y cell^ voltaic 
couple (the combination of a 
positive and a negative element)^ 
couple m., element m. ; Braunstein- | , 
Leclanehe battery, pile f. Leclanche; 
Bunsen- | , Bunsen cell, Bunsen 
battery, pile f. Bunsen; Callaud- | , 
Callaud cell, Callaud battery, 
gravity battery, pile f. Callaud; 
Chlorsilber- I , stlver Chloride bat- 
tery, pile f. au chlorure d'argent; 
Chromsäure- | , chromic acid bat- 
tery, pile f. au bichromate de potasse ; 
Daniell- | , Daniell's cell, pile f. 
Daniell; Gas- | , gas battery, pile 



f. i gaz; Grove- | , Grove's battery^ 
pile f. Grove; Leclanche- 1 , Leclancm 
oattert/, pile f. Leclanche ;Meidinger- 1, 
Meidinger's battery, pile f. Mei- 
dinger; Thermo- | , thermopile, pile 
f. thermo-Electrique ; Trocken- 1 , ary 
cell, pile f. seche. 

Empfänger m. receiver, receiving 
instrument, recepteur m. 

empfindlich adj. sensible, sensible. 

Empfindlichkeit f. sensibility, sensi- 
bilite f. 

Empfindlichkeitskonstante f. eines 
Galvanometers , figure of merit of 
galvanometer, constante f. de sen- 
sibüite. 

Endverschluss m. eines Kabels n. end, 
sleeve of a cable, manchon m. de 
fermeture pour cäbles. 

Energie f. energy, Energie f. 

entladen V. to discharge^ dEcharger. 

Entlader m. für eine Leidener Flasche 
discharging röd, excitateur m. 

Entladung f. discharge, dEcharge f. 
Entladungsstärke f. discharge rate^ 
puissance f. de decharge. 

entmagnetisiren v. to demagnetize^ 
desaimanter. 

Entmagnetisirung f. demagneti- 
zation^ desaimantation f. 

entwickeln v. to deuelop, dEveloper, 

produire. 

Entwurf m. design, projet m., plan m. 

Erddraht m. (Erdleitung f., Erdver- 
bindung f.) earth wire, nl m. de terre. 

Erde f. earth ^ terre f.; mit der | ver- 
bunden, connected to earth, mis d. 
la terre: an | legen v. to ground. 
to earth, mettre k la terre j an f 
gelegt, grounded, en communication 
avec le sol; mit | verbunden sein, 
an I liegen, to be on earth, Etre 
ä terre. 

Erdleitung f. earth circuit, earth 
return, retour m. par la terre. 

Erdmagnetismus m. terrestrial 
magnetism. magnetisme m. terrestre. 

Erdplatte f. ground plate, plaque f. 
de terre. 

Erdschluss m. the accidental groun- 
ding of a telegraphic line, earth, 
contact m. terrestre. 
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Erdsehlussanzeiger m. ground de- 

tector^ mdicateur m. de contact avec 

le sol. 
Erdströme m. pl. earth currents s. 

pl., cborants m. pl. terrestres. 
Erg n. erg^ erg m. 
Erhitzung f. heating, chanifage m. 
«rre^en v. to energize^ to excite, 

exciter. 
Erregung f. excitation, excitation f. 
Erschütterung f. commoHon^ com; 

motion f. 
Erw&rmung f. (eines Leiters m.) 

heating (of a conductor by a 

current passina through it)^ 

^ebauffemeDt m. (d'un conducteur par 

Uli courant). 
erzeugen v. to produce. to generate^ 

to rumiah, produire, lournit. 
Erzeugrung f. mänufacture ^ pro^ 

ductiofij production f. 
Erzeugrungrs-Kostenr pL manu- 

facturing expensea pl., prix m. de 

fabrication. 
Erzseheider m. ore Separator, s^pa- 
* rateur m., trieuse f. 

Experiment n. experiment, ex- 

perience f. 
Extraistrom m.. extra current, extra- 

courant in. 

F. 

Faden m. filament, film., filamentm. 

Fadenaufhängung f. fiire Sus- 
pension, Suspension f. ä fil. 

Fallklappe f. drop, annonciateur m., 
volet m. 

Farad n. farad, farad m. 

Farbsehreiber m. (telegraphic) ink- 
toriter, recepteur m. ä euere. 

Feder f. spring, ressort m. 

Feder f. (Schreib- | ) pen, plume f. 

Fehler m. (einer Messung) error, 
erreur f. 

Fehler m. fault, derangement m. 

fehlerhaft adj. (von Leitungen u. s. w. 
gesagt) faulty, defectueux. 

Feilspäne m. pl. filings, limaille f. 

Feld n. field, champ m.; elektrisches |, 
electrostatic field, champ m. electn- 
que; gleichförmiges | , homogenes ', 
nnifortn field, champ m. uniforme; 



magnetischesi, magnetic field, ch&m^ 
m. mapn^tique; ein | erzeugen, to 
establish, to produce a field, feire 
naitre un champ. 

Feldmagnet m. field mahnet, in- 
ducteur m. 

Feldstärke f. intensity of field, 
intensite f. du champ (magnetique). 

Femleitung f. far leading, trans- 
nufision £ on transport m. i gra&de 
distance. 

Femrohr n. telescope, viseur m , 
lunette f. astronomique. 

Femsprech- telephone, telephonique; 
Femsprechapparat m. telephone 

dpparatus, pbste m. telephonique. 
Femsprechen n. telephony , tele- 

phonie f. 

femsprechen v. to speak by tele- 
phone, t616phoner. 

Feueralarmapparat m. fire alarm^ 

temperature alarm, indicateur m. 

d'incendie; 
Feuerwehrtelegraphie f , fire alarm 

telegraphy, appel m. d'incendie. 
Filament n. filament, filament m. 
FittJngs n. pl. fittings^ appareillage m. 
Flachring hl ßat ring armature, 

armature en forme d*un disque aplati 

(anneaü Schuckert). 
Flammenbogen m. (voltaic) arc, arc 

m. (voltaique). 
fliessen v. der Strom fliesst, the 

current flows (through), le 

courant va. 
Flüssigkeit f. fluid, liquide m., 

fluide m. 
Fluidum n. fluid, fluide m. ^ 

Flusskabel n. subfluvial cable, cable 

m. sous-fluvial. 
Folgepole m. pl. consequent poles, 

poles m. pl. consequents. 
Formel f. formula, formule f. 
forpiiren v to form, former. 
Formirung f. forming, formation f. 
sich fortpflanzen v. to be propa- 

gated, se propager. 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit f. 

velocity of propagation, vitesse f. 

de propagation. 
Fortsehellklingel f. extension call 

bell, sonnerie f. continue. 
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Foueault*sehe Ströme m. pl. Foucault 
' currentSy eddy currentSy courants 
m. pl. de Foucault. 

■fpei; I e Elektrizität, free electridtj/y 
Charge f. 

Frequenz f. frequency, frequence f. 

Füllung f. der Masche eines Akkumu- 
latorengitters, plug, pastille f. 

Fünfleitersystem n. five wire 
System, sjst^me m. k cinq conducteurs. 

Fundament n. hed piece^ socle -m. 

Funke m. spark, etincelle f. * 

funken v. Funken geben v. tö sparky 
produire des etincelles. 

Funkenlänge f. length of spark, 

longneur f. de l'etincelle. 
funkenlos aSj. sparkless, sans 4tin- 

ceUes. 

Funkenlosigkeit • f. non - sparkingy 

absence f. d'etincelles. 
Funkenzünder m. high tensien fuse, 

^spark /«/Äß, amorce f. de tension. 
Funkenzündung f. igniting hy a 

spark, inflammation f. par amorces 

de tension. 



G. 

galvanisirt adj. (verzinkt) (yaZi^awwfe^i, 
galvanise; | er Draht, galvanized 
wire, fil m. en fer galvanise. 

Galvanismus m. galvanism, gal- 
vanisme m. 

Galvano n. electrotype, cliche m. 

galvanique. 
Galvanokaustik f. galvano-cauteryy 

electric cautery, galvanocaustique f. 

Galvanometer n. galvanoi/ieter, 
galvanom^tre m ; absolutes [ , absolute 
g,, g-alv. absolu; aperiodisches | , 
apenodic g., galv. aperiodiquej 
astatisches | , astatic g.y ^aly. 

. astatique ; ballistisches I , ballistic 
g., galv.baiistique; Differential- | , 
aifferential g,y galv. differentiel; 
Spiegel- 1 , mirrorg., galv. ä r^flexion ; 
Torsions- | , torston g,, galv. de 
torsion. 

Galvanometer-Konstante tgalvano- 
meter constantj constante f. d'un 
galvanomötre. 

Galvanoplastik f. (die Erzeugung einer 
plastischen, nicht anhaftenden Metall- 



schicht; im Engl, fehlt die Unter- 
scheidung zwischen Galvanoplastik 
und I = Steg^ie) electro-depositioriy 
electroplatirigy galvanoplastie f. 

galvanoplastiseh adj., electroplatingy 
galvanoplastique; | e* Verfahren n. pl. 
electroplating processes. proc^des 
m. pl. galvanoplastiques. 

Galvanoskop n. galvanoscope, gal- 
vaijoscope m. 

Galvanostegle f. electroplatingy 
electrochimie f.. 

Gang m. action, allure f., marche f.; 
in I setzen , to sei into action, to^ 
Start y mettre en marche. 

Gasbatterie f. gas battery^ pile f. 
ä, gaz. 

Gasdynamo f. gas dynamo, dynamo 
f. ä gaz. 

Geber m. transmittery manipulateur m. 

geblättert adj. Blätter- s. laminated 

adj., laminaire adj. 
gebunden adj. ; | e Elektrizität, bound, 

disguisedy dissimulated or latent 

eleotricityj 41ectricit§ f. dissimul^e. 
Gefällen. Fall m.fall, gradient, chute 

f. ; Spannungs- | , fall of potentialy 

chute f. de potentiel. 
Gegenkraft t. counter-force, force f. 

antagoniste. 

Gegenschaltung f. connecting in 

Opposition, montage m.en Opposition. 
Gegenspreehenn. duplex telegraphy, 

transmission duplex f. 
Gegenstrom m. opposed currenty 

courant m. inverse. 
Geissler*sehe Röhren f. pl. Geissler 

tubeSy tubes m. pl. de Geissler. 
gekuppelt adj. [ e Stangen f. pl. 

braced poles, poteaux m. pl. couples. 
Geläute n. elektrisches, electric chimes, 

cariUon m. electrique. 
geschlossen adj. der Stromkreis ist | , 

the Circuit is closedy le circuit est 

ferme. 
Geschwindigkeit f. velocity, vitesse f.; 

I s regulator m. govemor, regulateur 

m. de vitesse. 
Gesetz n. laWy loi f. 
Gestell n. framCy carcasse f. 
getheert adj. tarredy bitum6. 
Gewicht n. weight, poids m. 
Gewichtsvoltameter n. weight volta- 

meter, voltani^tre m. ä poids. 
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Gewitter n. thunder-storm, orage m. 

Gitter n. grid (of cm accumulator), 
Support m. (de plomb). 

Glasbirne f. glass bulb, amponle f. 

Glaselektrizität f. vitreous elec- 
tricity, 61ectricit6 f.vitr^e. 

gleichnamig adj. of the same name, 
de m^me nom. 

gleiehriehten v. to redress^ to reo 
tify, redresser. 

Gleichrichter m. (current) redresser , 
redresseur m. de courant. 

Gleichstrom m.(fi>60^ current, courant 
m. continu. 

Gleichstrommotor m. direct current 
motor, moteur m. ä courant continu. 

Gleiehstromtransformator m. Um- 
former m. continuous current trans- 
former, transformateur m. k courant 
continu, moteur g^n^rateur m. 

gleichzeitig adj. simultaneous, 
simultan^; | e Telegraphie und Tele- 
phonie, simultaneotis telegraphy 
and telephonVj t616phonie f. par 
les fils t^legrapniques. 

Gleitsehiene f. rail, glissi^re f. 

Glimmer m. mica, mica m. 

Glimmerblatt n. sheet ofmica, feuille 
f. de mica. 

Gioekenisolator m. bell insulator, 

cloche f. 
Gloekenmagnet m. bell shaped 
magnetj aimant m. en forme d'une 
cloche ou d'un long de fendu iongitu- 
dinalement. 

Glühlampe f. (incandescence Iccmp), 
incandescent lamp, glow lamp, 
lampe f. ä incandescence. . 

Glühlampen-, | fassung; f. Zamp holder, 
douille f.; I sockel m. capping, 
terminal, embase f., manchon m. 

Glühzünder m. low tension fuse, 

amorce f. de quantite. 
Glühzündung f. igniting by low 

tension fuses, inflammation f. par 

des amorces de quantite. 
Goldblattelektrometer n. gold leaf 

electrometer , electrom^tre m. a 

feuilles d'or. 

Graduirung f. calibration, etalonnage 
m., graduation f. 

' Gramme - Kalorie f. gram calorie 
for calory) , petite calorie f. ou 
calorie-gramme f. 



Gramme -Ring m. Gramme ring, 

armature f. en anneau, anneau m. de 

Gramme. 
Graphit m. black lead, graphite, 

ptumbago, plombagine f., graphite m. 
. Grundmaass n. fundamental unit, 

unit^ f. fondamentale. 
Grundplatte f. einer Maschine, bed- 

piece, frame, plaque f. de fondation. 
Gusseisen n. castiron, fönte f., ferm. 

de fönte. 
Gussstahl m. ca^t steel, acier m. fondn. 
Guttapercha f. gutta percha, gutta- 

percha f.. 

H. 

Hahnfassung f. switch socket, douille 

f. ä clef. 
Haltekeil m. am Anker der Dynamo, 

driving hom, cale f. d'entrainement. 
Handgriff m. handle, manche m., 

manette f. ; isolirender | , insulating 

handle, manche m. isplant. 
Handregulator m. hand regulator, 

regulateur m. k la main. 
Hartgrummi n., Ebonit n. ebonite, 

4bonite m. 
Hartkupferdraht m. hard drawn 

copper wire, fil m. de cuivre dur, 

fil m. de bronze. 
Harzelektrizitftt f. resinovs elec- 

tridty, electricite f. resineuse. 

Harzstange f. resin rod, bäton m. de 

resine. 
Hauptleitung f. lead, main con- 

ductor, main, conducteur m. prin- 

cipal. 

Hauptstrom- series, en serie. 

Haustelegrraphie f. domestic tele- 
graphy, telegraphie f. domestique. 

Hebersehreiiber m. siphon recorder, 
syphon recorder m. 

Heizapparat m., elektrischer | , elec- 
trica} heater, appareil m. pour le 
chauffage electriquCj chaufferette f. 
electrique. 

Heizung f., elektrische | , heating by 
electridty, chauffage m. electrique. 

Hemmung f. escapement, 6chappe- 
ment m. 

Henry n.. henry, henry m. 

hintereinander adv. in series, en serie. . 
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Hintereinandersehaltung f. series 

■ cönnection, montage m. en serie. 

Hitzdraht-, hot wire, ä fil chaufie 
par le courant. 

Hoehspannungs- f. high tension, ä 
haute tension'; | dynamo f. high 
tension dynamo^ machine f. ä 
haute tension; | leitung f. high 
tension drcuit ^ conducteur m. a 
haute tension. 

HoUundermarkkugel f. hall of eider 
pith, balle f. de sureau. 

Holzleiste f. für Drähte, hatten, casingj 
naouluref., planchette f., caniveau m. 
en hois, caisson m. de bois. 

Horehtaste f. listening cam, clef. f. 
d*ecoute. 

Horizontalintensität f. horizontal 
component of the intensity of 
magnetic forcej intensite f. hori- 
zontale (composante horizontale de 
rintensite du champ terrestre). 

Hülfs- auxiliary adj., auxiliaire adj. 

Hufeisne- horseshoe, en fer ä cheval; 
I -Magnet, horseshoe magnet, aimant 
m. en fer k cheval. 

Hysteresis f. hysteresis, hysteresis f. 



I. 

Impedanz f. impedance, impedance f. 

Imprägniren v. to inject fpoles 
with creosote &c,), to impregnate, 
injecter (des poteaux), impregner. 

Imprägnlrung f. injection, impreg- 
' nationj injection f., impregnation f. 
inaktiv adj. inactive, inactif. 
Induktanz f. iiductance, inductance f. 
Induktion f. induction,. induction f. 

Induktionsfrei adj. non - inductive, 
anti-inducteur s. m. J trice f. 

InduktlonskoefÄeient m. coefficient 
of induction^ coefficient nd. d'induc- 
tion; gegenseitiger | , coefficient of 
mutual induction, coefficient m. 
d'induction mutuelle; Selbst- 1, coeffi- 
cient of seif -induction y coefficient 
m. de self-induction. 

Induktionsrolle f., s. Induktionsspule. 

Induktionsspule f. induction coil, 
bobine 1. d'induction, inducteur m. 

Induktionsstrom m. induction cur- 
. rent, courant m. induit. 



Induktionswaage f. induction 
halance, balance f. d'induction. 

Induktivität f., magnetische Pennea- 
bilität i.permeability, perm^abilite f. 

Induktor m. inductor, inducteur m. 

Influenz f. electrostatic induction, 
influence f. electrique. 

Influenzmaschine f. influence ma- 
chine, machine f. ä induction, machine 
ä influence; die | geht an, the influence 
machine Starts, la machine ä in- 
duction s'amorce. ' 

Ingangrsetzung f., Anlassen n. star- 
ting, mise f. en marche. 

Inklination f. inclination, inclinaison f. 

Installation iA)installing, ^) plant, 

Installation f. 
installiren v. to instal, installer. 
intermittirend adj. intermittent, 

intermittent. 

Intervall n. interval, intervalle m. 
Ion n. ion, ion m. 
Isolation f. insulation, Isolation f. 
Isolator m. insulator, isolateur m.' 
Isolatorenstütze f. brächet, console f. 
Isolirband n. insulating tape, ruban 

m. isolant. 
isoliren v. to insulate, isoler. 
IsolirhüUe f. insulating envelop, 

eMuit m. isolant. 

Isolirsehemel m. insulating stool, 

tabouret m. isolant. 
Isolirung f. insulation, isolement m. 

J. 

Joch n. yoke, culasse f. 
Joule n. Joule, joule m. 

K. 

Kabel n. cable, cäble m.; Blei- | , lead 
Cover ed cable, cable m. ä «nveloppe 
de plomb, cäble sous plomb ; | -Brunnen, 
mam öoa:, regard m. ; | -Kasten, ^oiW 
box, holte 1. de jonction; konzen- 
trisches I , concentric cable, cäble 

■ m. concentrique; | legung, laying of 
a cable, pose f. des cäbles; | messung, 
cable testing, mesure f. des cäbles 
I muife, cable sleeve, manchon m. 
pour cäble; | Verbindung, cable Joint, 
jonction f. de cäble. 
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kalibriren v. to calibrate^ etalonner. 

Kalibrirung f., Kalibriren n. cali- 

■ bration^ (§talonnage m. 

Kalorie f. calorie or calofy^ calorie f.; 
Gramm- | , gram calorie , petite 
calorie f. ou calorie - gramme ; Kilo- 
gramm- I , kiloaram calorie^ grande 
calorie f. ou calorie-kilogramme. 

kaloriseh adj. (thermisch) calorie^ 
calorifique. 

Kamm m. einer Elektrisirmaschine, 
comb, peigne m. 

Kapazit&t f. capacity, capacit^ f. 

Kapillarelektrometer n. capillary 
electrometer , 61ectrometre m. capil- 
laire. 

Kathion n. kathion^ cathion m., 
kathion m. 

Kathode f. kathode (cathode)j 
kathode f. 

Kautschuk m. India rubber, caout- 
chouc m. 

Käutsehukband n. rubber tape, 

ruban m. de caoutchouc. ^ 
Kautsehukdraht m. . India - rubber 
covered wire, conducteur m. recouvert 
de caoutchouc. 

Ke^ze f., elektiische | , electric candle, 
bougie f. ^lectrique. 

'Kerzenstärke f. candle power ^ 

intensit^ f. lumineuse. 
Kilogrramm n. kitogram, kilo- 

gramme m. 

Kilowatt n. kilowatt, kilowatt m. 
Kissen n., Reibzeugr n. der Elektrisir- 
maschine f., cushion, coussin m. 

Klemmenspannung f. terminal volt- 
age, tension f. aux bornes (de la 
machine). 

Klemmsehraube f. terminal, binding 
post, bopne f. 

Klingel f., elektrische | , electric bell, 

sonnerie f. electrique. 
Klöppel m. striking levef, marteau m. 
Klopfer m. sounder, sounder m. ou 

parleur m. 

Knaligasvoltameter n. ga^ volta- 
meter, voltametre m. ä gaz. 

Koeffieient m. coefficient, coefficient m. 

Koörzltivkraft f. coercive force, 
coercitive force, retentivity ,' force 
f. coercitive. 

Kohle f. carbon^ charbon m. 



Kondensator - Elektroskop • 

Kohle f. •= Kohlenstift m. der Bogen 
lampe, lamp carbon, carbon tod 
charbon m. (ä lumi^re). 

Kohlenfaden m. filament of carbon 
filament m. de charbon. 

Kohlengries m. carbon granules 
pL, grenaille f. de charbon 

Kohlenhalter m. der Bogenlampej 
carbon holder, porte-charbon m. 

Kohlenmikrophon n. carbon tratm 
mitter, microphone m. ou trans« 
metteur m. k charbon. 

Kohlenplatte f. carbon plate, plaqn« 
f. de charbon. 

Kohlenpulver n. carbon dust, carbon 
powaer, powdered cMrbön, poudra 
f. de charbon. 

kohlenpulvermikrophon n. granu- 
lated catbon microphone (of 
transmitter) , du^t transmitter^ 
microphone m. granulaire. 

'Kohlenstift m. carbon rod^ baguette"" 
f. de charbon; | presse f. hydrauliq 
presB for moulding carbon rods, 
filiere f. 

Kokonfaden m. cocoon fibre, fil m. 
de cocon. 

Kollektor m. commtäator, coUec- 

teur m. 
Kollektorbarste f. commutator 

brush (collecting brush), balai m. 
Kollektorkohle f. carbon brush, 

plaque f. de charbon pour balais de 

dynamo. 
Kollektorsegment n. oder -streifen m. 

commutator bar , commutator 

Segment, segment m. ou secteur 

m. d'un collecteur. 
Kommutatol? m. commutator, com- 

mutateur m. 

Kompensation f. compensation, com- 
pensation f. 

Kompensationsmagnet m. compen- 

sating or Controlling' magna, 

aimant ra. compensateur , aimant 

correcteur. 
Komponente f. component, com- 

posante f. 
Kondensator m. condenser, cou- 

densateur m. 
Kondensator-Elektroskop n. conden- 

sing electroscope, electroscope m. 

condensateur. 
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* Konduktor m. einer Elektrisirmaschine, 
prime (or positive) conductor, 
conducteur m. d'une machine 61ec- 
trique. 

Konstruktion f. design, construction f. 

Konsument m. consumer, consomma- 
teur m. 

Kontakt m. contact, contact ro.; 
Druck- I touch contact, dotting 
contact j contact a buter ; Reibungs- 1 
nibbing or sliding contact, contact 
ä frotter; in | bringen, to place in 
contact, mettre en contact. 

Kontaktelektrizität f. contact elec- 
tricity\ 61ectricite_ f . de contact m. 

Kontaktfläehe f. contact surface, 
surfäce f. de contact. 

Kontaktglühlampe f. contact lamp, 

lampe t, ä contact. 
Kontakthebel m. contact lever, levier 

m. de contact. 

Kontaktring m. contact ring, bague 
f. de contact. 

Kontaktrolle f. für elektrische Bahnen 
trolley^ poulie f. de contact. 

Kontaktspitze f. oder- punkt m. contact 
point, point m. de contact. 

Kontaktstöpsel m. plug , wedge, 
cheville f., fiche f. 

Kopirtelegrraph m. facsimile tele- 
^rapÄ,.tel6gr aphe m. electro-chimique. 
Elraft f. force, force.f. 
Kraftfluss m. fliLX, Üux m. de force 

Kraftlinie f. lineof force, ligne t' 

de force. 
Kraftquelle f. source of energy, 

source f* d'energie. 

Kraftübertragung f. transmission 
of power or of energy, transmission 
f. ou transpoit m.de force ou d'eneigie. 

Kraftvertheilung f. distribution of 
energy, distribution f. de l'energie. 

Krater m. der positiven Kohle der 
Bogeiüampe, crater, crat^ie m. 

Kreosotirung f. creosoting, injection 
f. au creosote. • 

Kreuzung f. (von Drähten u. s. w.) 
Crossing, croisement m. 

Kronleuchter m. lustre, lustre m. 

Küstenkabel n. shallow - water 

. cable, cäble m. d'atterrissenieut m. 

Kupfer n. coppeVj cuivie m. 



Kupferdämpfung f. copper dam- 

ping, amortissement m. par un cadre 

de cuivre. 
Kupferdraht m. copper wire, fil m. 

d€ cuivre. 
Kupferläuterung f. copper refining, 

affinage m. 61ectrolytique du cuivre. 
Kupfersulfat n..Kupfervitriol n. copper 

sulphate, sulrate m. de cuivre. 

Kupfervoltameter n. copper voltcp^ 
metery voltametre m. ä Telectrolyse 
de Sulfate de cuivre. 

Kupplung f. coupling, accouplement m. 

Kurbel f handle, manivelle f. 

Kurbelumsehalter m. handle stoitch, 

' commutateur m. k manette. 
Kurve f. cunve, courbe f. 
Kurzsehluss m. short circuit, court- 

circuit m. 



Ladestärke f. Charge rate, regime 
m. de Charge. 

Ladung f. Charge, charge f. 
Ladungsanzeiger m. Charge indi- 
cator, indicateur m. de la charge. 

Ladungsverlust m. loss of Charge. 

perte f. de charge. 
Länge f. length, longueur f. 
Längeneinheit f. unit of length, 

unite f. de longueur. 
Läutewerk n.. elektrisches | , electric 

bell, cloche i. electrique. 

Lage f. \) Position, position f., 2) layer 

(of a coil), couche f. 
Lager n., Wellenlager n. bearing, 

palier m. 

Lagerstütze f. brächet (of bearing)^ 

suppoit m. de palier. 
Lampe f. lamp, lampe f. . 
Lampenfassung f. socket, douille f. 
Lampengloeke f. globe,- globe m. 

d'une lampe. 

Lampenschirm m. shade, abat-jour m. 
Landkabel n. subterranean cable, 

cäble m. souterrain. 
langsamlaufend adj. slow speed &,, 

ä petite vitesse, k faible vitesse. 
Last f., Belastung f. load, charge f. 
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Lebensdauer f. (z. B. einer Glühlampe) 

duration. life, duree f. 
Leerlauf m. running without load, 

mal che f. ä vide. 
Leerlauf arbeit f. stray power ^ wasted 

energy, depense f. ä vide. 
Lehre f. (als Messinstniment oder Skala) 

gaugey jauj2:e f. 
Leidener Flasche f. Leyden jar, 
• bouteille f. de Leyde, jarre f.. elec- 

trique. 
Leistung f. outputy debit m. 
leiten v. to conduct, conduire (trans- 

mettre l'electricit^.) * 
leitend adj. conducting adj.^ conduc- 

teiir m., conductricef., | verbinden^ to 

connecty mettre en communication ; 

I verbunden, electrically connected, 

relie, en communication. 
Leiter m. conductor, conducteur m. 
Leitung f. conductqr. lead, line, 

conducteur m., canalisation f. 
Leitungsanlage f. line, ligne f. 
Leitün^fsbau m. construction of a 

line, montage^m. ou construction f. 

des lignes. 
Leitungsdraht m. conducting wire, 

conducteur m. ■ 
Leitungsfähigkeit f., Leitfähigkeit f. 

conductivity ^ conductibilite f. 
Leitungskanal m. conduit, subway, 

conduit m.' 
Leitungsnetz n. network, reseau m. 

Leitungsträger m. wire support, 

Support m. 

Leitungsvermögen n. =» Leitungs- 
fähigkeit. 

Leuchtkraft f., Kerzenstärke f. lumi- 
nous power, intensite f. lumineuse. 

Licht n. light, lumiere f.; elektrisches |, 
electric light, lumiere electrique; 
JBogen- I , arc light, lumiere f. ä 
arc; Glüh- | , incandescent light, 
lumiere f. ä incandescence. 

Lichtbogen m. (voltaic) arc^ arc m. 
voltaique ; Bildung f. eines | s^ for- 
mUtion ofaf^ arc, formation f. d'un 
arc; den | ziehen, entstehen machen, 
to produce, to Start an arc, 
amorcer l'arc ; der | entsteht, the arc 
is producea, Starts, is started, 
Farc se produit. 

Lichtbüschel n. hrush (discharge), 
aigrette f. lumineuse. 



Lichteinheit f. luminous $tand€afid^ 
nnite f. de lumiere, unite f. phole^ 
metrique. 

Liehtkohle f. lamp carbon, charbon 
m. ä Irgni^re. 

Liehtmast m. (arc light) pole, pillar, 
pylone m. ' 

Lichtpunkt m.föcus, point m. lumineax. 

Lichtquelle f. luminous source. 
source of light, source f. lumineuse. 

Lichtstärke f. intensity of light 
intensite f. lumineuse. 

Lichtzweck m., Beleuchtungszweck m.. 
für I e pl. for lighting purposes, 
pour l'eclairage (electrique). 

Litze f. Strand^ toron m.; der einzelne 
Draht einer | , conductor, brin m. 

Loch n., Oef&iung f. eines Bleigitters 
für Akkumulatoren, alveolus, Per- 
foration ofan accumulator grid 
alv^ole m, u. f. d'un support de plomb 
pour accumulateur. 

Locher m., Perforator m.. perforator, 
perforateur m. 

Lösung f. Solution, Solution f. 

Löisungsanode f. soluble anode^ 
anode f. soluble. 

löthen V. to solder^ souder. 

Löthstelle f. einer Leitung, Joint, 
Joint m., ligature f. 

Löthung f., Löthen n. soldering, 
soudure f. 

Lokal-, local, local; | batterie, local 
battery, pile' f. locale; | Wirkung, 
local acfion, action f. locale. 

Lokaleinflüsse m. pl. local dctions, 
actions-f. locales. 

Luftdämpfung f. damping by air 
veins, amortissement m. a air. 

Luftkabel n. aerial cable, cäble m' 
aerien. 

Luftleere f vacuum, vide m. 

Luftleitung f. aerial or overground 
line, ligne f. aerienne. 

Luftzwischenraum m. zwischen Pol- 
schuh und Anker, air gap, entrefer m. 

m: 

Maass n. measure, mesure f. 
Maasseinheit f. unit of measure, 

unite f. de mesure. 
Magazinn., magnetisches | ,compound 
magnet, faisceau m. magnetique. 
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M&^et m. magnet, aimant m. 

M&gnet m., natürlicher! , lodestone, 
aimant m. natnrel. 

M&gneteisenstein m., natürlicher 
Magnet m. lodestofißj aimant m. 
naturel. 

magnetelektriseh adj. magneto - elec- 
trica magneto-61ectrique ; | e Maschine 
f. magneto - electric generator, 
machine f. magn^to-electrique. 

Magnetfeld n. magnetic field (of 
force)^ champ m. magn^tique. 

Magnetinduktlon f. magneto-electric 
induction (»magnehc induction« 
means: the magnetization ofiron 
by a magnetic field) ^ induction f. 
par un aimant. 

Magnetlnduktor m.magneto-electric 
machine^ inducteur m., machine f. 
magneto-^lectrique abbr. magneto m. 

magnetisch adj. magnetic, magne- 
tique; | e Achse f. magnetic axiSj 
ligne f. axiale, axe m. magnetique; 
I e Aufnahmefähigkeit, | es Aufnahme- 
vermögen n. magnetic suscepti- 
bility, susceptibilitö f.; | es Feld n. 
magnetic field, champ m. ma§;- 
netique; |*e Induktion f. magnetic 
induction j influence f. magnetique; 
I er Kraftfluss m. magnetic fluxy 
flux m. de force magnetique;|e Kraft- 
linien f. pl. m,agnetic lines of force, 
lignes f. de force magnetique; | es 
Moment n. magnetic moment, 
moment m. magnetique; | e Permea- 
bilität f. (magnetic) permeability, 
permeabilite f.; | es Potential n. 
magnetic potential, potentiel m. 
magnetic^ue; | e Susceptibilität f. 
magnetic susceptibility, suscepti- 
bilite f.; | er Widerstand m. magnetic 
resistance, resistance f. magnetique. 
magnetisirbar adj. magnetizable, 
paramagnetique. 

magnetisiren y. to magnetize, 
aimanter. * ' 

magnetisirend adj. magnetizing, 
magnetisant ; | e Kratt f. magnetizing 
force, force f. magn^tisante. 

Magnetisirung f. magnetization, 
aimantation f. 

MagnetislFongszahlf . =Susceptibilität 
f. = Magnetisirungsfunktion f. coef- 
ficient of magnetic induction or 
of magnetization, magnetic sus- 
ceptibility, coefficient m. d'aiman- 
tation, susceptibilite f. magnetique. 



Hagnetnadel f. magnetic needle, 

aigüille f. aimantee. 
Hagnetometer n. magnetometer, 

magnetometre m. 
magnetomotoriseh adj. magneto- 

motive, magnetomoteur s. m., | trice 

f.; I e Kraft, magneto-motive forcej 

force f. magnetomotrice. 
Magnetpol m. magnet pole, pole m. 

d'un aimant. 
Magnetspule f. magnet coil, bobine 

f. d'un electro-aimant. 
Magnetstab m. bar magnet, barreau 

m. aimante. 
Magnetstahl m. magnet steßl, acier 

m. pour aimants. 
Mannloch n. manhole, trou m. 

d'homme. 
Manteltransformator m. shell trans- 

former, transformateur m. ä noyau 

exterifeur. 
Maschine f. machine, machine f. 
Masse f. mass, masse f.; aktive | , 

active material, matiere f. active. 
Materie f. matter, matiere f. 
mattiren v. (Glas) to frost, to 

obscure, depolir. 
mattirt adj. frosted, depoli. 
Mauerträger m. wall brächet, 

Support m. * 
maximal adj. (= Höchst-) "maximum 

s., maximum s. m. 
Mega-, meg or mega, mega-. 
Mehrfachtelegraphie f., mehrfache 

Telegraphie {.multiplex telegraphy, 

telegraphie f. multiplex. 
Mehrleitersystem n. multiple wire 

System, Systeme m. de distribution 

k plusieurs conducteurs. 

Mehrphasen- multiphase, poly- 
phäne , polyphase adj. ; | ströme m.pL 
polyphone currents, courants poly- 



mehrphasig adj. multiphane, poly- 
phäne, polyphase. 

Membran f. diaphragm, membrane f., 
plaque f. 

Mennige f. red lead, minium m. 

Messbrücke f. bridge, pont m. (de 
Wheatstone). 

Messinstrument n. measuring in- 
strument, appareil m. de mesure. 

Messung f. measUrement, mesure f. 
8 
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Hetailisirung f. metallization^ me- 
tallisation f. 

Hetallrelnigimg f. metal refining, 
affinage m. des m^tanx. 

Hetallvoltameter n. metal volta- 
meter^ voltametre ä l'^lectrolyse d'un 
sei metallique. 

Hho n. mho, mho m. 

Mikro-, micro, micro-. 

Mikrophon n. microphone ^ micro- 

phone m. 
Militär- field s., militaire adj. 

Minenzünder m. mine exploder^ 

exploseur m. 

Minenzündung f., elektrisclie, electric 
firing of blasts, inflammation f. des 
mines. 

Mittelleiter m. central conductorj 
fil m. interm^diaire. 

Molekül n. molecule^ mol^cule m. 

Molekularmagnet m. molecular 
magnet^ aimant m. 614mentaire. 

Moment n. moment, moment m. 

Momentumsehalter m. quick- break 
cut-out, iuterrupteur m. instantane. 

Montage f. installing^ construction f., 
montage m. 

Morse -9 Morse, Morse; | aiphabet n. 

Morse aiphabet, aiphabet m. Morse; 

I apparat m. Morse Instrument, 

appareil m. Morse; | Schreiber m. 

morse receiver, recepteur m. Morse ; 

I Schrift f. Morse alpnabet, aiphabet 

m. Morse; | taster m. Morse sender, 

manipulateur m. Morse. 
Motor m. motor,' moteur m. 
Muffe f. sleeve, manchon m. 

Multiplex -Telegraphie f. multiplex 
telegraphy , transjiaission (telegra- 
phique) simultanee f., transmission 
multiplex f. 

Multiplexumsehalter m. multiple 
Switch board, commutateur m. 
multiple. 

Multiplikationsmethode f. multi- 
plication method, methode f. de 
multiplication. 

Multiplikator m. ( Schweig g er' s) 
multiplier , multiplicateur m. 

Mundstück n. mouth piece, em- 
bouchure f. 



N. 

nackt adj. bare, nu; | er Draht, 
tinre, fil m. nu. 

Nadel f. ne^/ß, aiguille f ; astatis^ 
astatic neeale, aiguüle f . a 

Nadeltelegraph m. needle tel 
tel^graphe m. ä aiguille. 

nebeneinander adv. schalten vJ 
connect in multiple arc^ mojsStar 
en derivation, coupler en batterie 
ou en quantite (se dit des Clements 
de piles). 

Nebeneinanderschaltung f. multiple 
arc connection, montage m. en 
derivation, couplage m. en batterie 
ou en quantite (se dit des Clements 
de piles). 

Nebensehliessung f. \)shunt, 2) shtm- 
ting, derivation, montage m. en deri- 
vation. 

Nebensehiuss m. shunt, derivation f. 

Neusilber n. German silver, maille- 
chort m. (d'apr^ les noms des inven- 
•teurs: Maillet et Chorier). 

neutral adj. neutral ^ neutre; | e Lei- 
tung f. neutral lüire, fil m. neutre 
ou intermediaire. 

Nichtleiter m. non-conductOTy insu- 
lator, dielectric, isolant m., dielec- 
trique m. 

Niederschlag m. deposit, d^pot m. 

niederschlagen v. to deposit, deposer. 

Niveaufläche f. equipbtential sur- 
face, surface f. de niveau, surface f. 
equipotentielle. 

Nordlicht n. aurora borealis, aurore f. 
boreale. 

Normalelement n. Standard cell, 
pile f. etalon. 

Normaluhr f. Controlling clocfc, 
matter dock, horloge f. regulatrice. 

Normalwiderstand m. Standard re- 
sistance coil, etalon m. de Fohm. 

Null f. null, zero, 26rom.; auf | zurück- 
führen V. to bring back to zero, 
amener au zero. 

Nullmethode f. null method, methode f. 

de zero. 
Nullprunkt m. zero point, zero m. 
Nuthe f. groove, gorge f. 
Nuthleiste f. batten, casing, moul- 

ding, planche f. ä rainure. 
Nutzeffekt m. commercial effidency, 

rendement m. industriel; 
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o. 

oberirdiseh adj. aerial, overhead, 

a6rien; | e Leitung, aerial or over- 

heäd line, conducteur m. a^rien. 
Oekonomie f. economy j economie t 
Oelisolator m. oil inmlator^ isolateur 

m. a huile. 
Ofen m., elektrischer | electric furnace^ 

creuset electrique; four ou fourneau 

m. electrique. 
offen adj., der Stromkreis ist | , the 

circuii is open or broken^ le 

circuit est ouvert. 
Ohm n. oÄTn, ohm m. 
Ohm'sehes Gesetz n. Ohms law^ 

loi f. d'Ohm. 
Okklusion f. occlvsion^ occlusion f. 
Omnibusleitung f. bus line, iigne f. 

onmibua. • 
Ordinate f. Ordinate, ordonnee f. 
Orts- local adj., local; Ibestimmungf. 

localization , recherche f. d'un. 

deraügement dans la ligne. 
Ortstpomkreis m. local circuit, 

circuit m. local. 
oselllirend adj. oscillatory, oscillant. 
Ozokerit n. ozokerite, ozokerite m. 
Ozon n. ozone, ozone m. 
Ozonisator m. ozonisator, ozoni- 

sateur m. 

P. 

PaplePTOhr n. paper tube, tuyau m. 

en papier. 
Papierstreifen m. paper band, paper 

fillet, bände f. de papier m. 
Paraffin n. paraffine, paraffine f. 
parallel adv., schalten v. to eonnect 

inmultiple arc, monter en derivation 

ou en arcs multiples. 
Parallelschaltung f. connection in 

multiple arc, montage m. en 

derivation. 
päramagnetiseh a.dj. paramagnetic, 

paramagnetique. 
passiv adj. passive, passif; | er 

Zustand m. passive State, etat m. 

passit 
Perforator m. perforator, perfora-. 

teur m. 
Periode f. period, periode f. 
Periodizität f. periodicity, periodi- 

cite f. 



permanent adj. permanent, per- 
manent; I er Magnet, permanent 
magnet, aimant m. permanent. 

Permeabilität f. permeability , per- 
meabilitö f. 

Pferdekraft f., besser Pferdestärke, 
horse power f= 33,000 foot-pounds 
= 746 Watts), chevai - vapeur m. 
(= 75 kilogrammötres = 736 Watts). 

Phase f. phase, phase f. • 

Phasenuntersehied m. difference of 
phases, difference f. de phases. 

Phasenverschiebung f. difference 
of phase, ^ecalage m. de phases. 

Phasenverzögerung f. retardation 
of phase, retard m. de phase. 

Phonoplex n phonoplex, phonoplex m. 

Phonophor n. phonophore, phono- 
pore m. 

Phosphorbronze f. phosphor bronze, 
bronze m. phosphoreux. 

Phofometer n. photometer, photo- 
metre m. 

Photometrie f. photometry, Photo- 
metrie f. 

photometriseh adj. Photometrie, 

. photometrique. 

Photophon n.photophone, photophore. 

Platin n. platinum, platine m. 

Platindraht m. platinum wire, fil 'm. 
de platine. 

Platinirung f. platinizing , pla- 
tinage m. 

Platinmohr n. platin black, noir m. 
de platine. 

Platinoid n. platinoid, platinoide m. 

Pol m. pole, pole m. 

Polabstand m.pole distance, distance f. 
des poles. 

Polarisation f. polarization, Polari- 
sation f: 

polärisiren v. to polarize, polariser. 

polarisirt adj. polarized, polarise. 

Polarität f. polarity, polarite f.; die 
I umkehren, to reverse the polarity, 
renverser la polarite. 

Polreagenzpapier n. 'j)ole finding 
. paper, papier m. reactif electrique. 

Polsehuh m. pole piece, pole tip, 
pole extension, piece f. polaire. 

Polsueher m,pole finder, indicateur m, 
de pole. 

8* 
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Porzellan u. porcelain, porceiaine f. 
Porzellanisolator m. porcelain in- 

sulator, isolateur m. en porceiaine. 
Potential n. potential^ potentiel m. 
Potentialdifferenz f., Potentialunter- 

scliied m. potential difference^ 

difference f. ae potentiel. 
Potentiometer n. potentiometer^ po- 

tentiomötre m. 
primär adj. primary , primaire; | e 

Maschine (bei der Kraftübertragung), 

prime wover, g^neratrice f. 
Prineip n. principle, principe m. 
Probekugel f. proof*ball, boule f. 

d'6preuve. 
Probeseheibe f. proofpiece, plan m. 

d'epreuve. 
Produkt n. (msith.) product, produit m. 
proportional adj. proportional^ pro- 

portionnel; umgekehrt | , inversely 

proportional j inversement propor- 

tionnel. 
prüfen v. to lest, verifier. 
Prüfung f. test^ epreuve f., verificationf 
Pumpe f. pump, pompe f. 

Q. 

Quadrant m. quadrant, quadrant m. 
Quadrantelektromter n. quadrant 

electrometer , 61ectrom^tre m. . ä 

quadrants. 
Quadrat n. square, carre m.; im um- 

§:ekehrten Verhältniss der | e, in the 

mverse ratio of the Squares, en 

raison inverse du carre. 
Quadratur f., in | , in quadrature 

(deux courants altematifs), decales d'un 

quart de periode. • 
Quadruplex- quadruplex , qua- 

druplex. 
Quantität f. quantity, quantite f.; 

Schaltung auf | (veraltet), connection 

in quantity, couplage m. ou montage 

en quantite. 

Quarzfaden m. qtcartz filament, 

fil m. de quartz. 

Quecksilber n. mercury, mercure m. 
Queeksilberkontakt m. mercurial 

contact, contact m.*ä mercure. 
Queeksilberluftpumpe f. mercurial 

air pump, pompe f. ä mercure. 

Queeksilbernäpfehenn.mi^ct^r^ cup, 

godet m. de mercure. 



Queeksilberunterbreeher m. mer- 
cury Circuit breaker, interrup- 
teur m. ä mercure. 

Querschnitt m. cross-section, section f. 
Querträger m. a/Tw, brächet, eross 
piece, traverse f. 

R. 

Rasselglocke f. vibrating bell, son- 

nerie f. trembleuse. 
Regel f. regula, regle f. 
Regristrirapparat m. recording appa- 

ratus,' recording instrumerd, en- 

r^gistreur m. 
Regulator m. govemor y regulator, 

regulateur m. 
reguliren y. to regulato regier. 
Regulirrheostat m. regulating 
. rheostaty rheostat m. de reglage. 
Regulirung f. regulation, reglage m., 

regulation; selbstthätige | , auto- 

matic regulation, regulation auto- 

matique, auto-regulation. 

Reibungselektrizität f. frictional 
electricity, electricite de frottement. 

Reibzeug n., einer Elektrisirmaschine, 
rubber of an electrical ma^chine, 
coussin m. 

Reihe f., in | n geschaltet ^ connected 
in series, groupe en sene. 

Reihenschaltung f. series connection, 
couplage m. ou montage m. en serie. 

reinigen v. to clean, nettoyer. 

Relais n. relay, relais m. 

Reliefschreiber m. telegrapkic em- 

. bosser, receptenr m. Morse ä pointe 
s6che. 

remanent adj. | er Magnetismus, resi- 
dual magnetism, magnetisme m. 
remanent ou residuel. 

Remanenz f. remanence, remanence f. 

Residualladung f., Ladungsrest, resi- 
dual Charge, dharge f. residuelle. 

Retortenrückstand m. retort carbon, 
charbon m. de comue. 

Rheostat m. rheostat, rheostat m. 
Riehtkraft f. directive power, force 

f. deviative. 
Richtmagnet m. directing magna, 

aimant m. correcteur.. 
Riemen m.'belt, coMnoie f. 
Riemenseheibe f. pulley, poulie f. 
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Ringsehmierung f. ring lubricator, 

graissage m. ä l)ague8. 

R&hre f., Rohr n. tuhe, tube m., 

tuyau m. 
Bohrleitung f. conduit, conduit m. 

Bückleitung f. re^wrw, retour, fil m. de 
letour m. 

Stteksehlag m. back stroke, retum 
strokßj choc m. en retour. 

Büekstand m. residtiej r^sidu m. 

Rüekstellung f. der Fallklappe, repla- 
dement (of a drop), rel^vement m. 

RühmkorfTseher Apparat m. Ruhm- 
korff coil, bobine f. (d'induction) de 
Ruhmkorff. (Bemerk: Im Deutschen 
wird der Name »Ruhmkorff«, nicht 
»Ruhmkorif« geschrieben. 

Rahestroin, closed circuitj courant m. 
continu. 

Ruh€M5tPomschaltung f. closed cir- 
cuit System, Systeme m. de courant 
continu, communication f. ä courant 
continu. 



Schwingung 



s. 

Sättigung f. Saturation, Saturation f. 
Säule f. column, pile f.; Volta'sche | , 

electric or voltaic column, pile f. 

de Volta. 

Salmiak m. salammoniac, sei m. 
ammoniac. 

Sammelsehiene f. bus rod fbus 
abbrev, for omnibus), conducteur 
m. principal dans tin tableau de 
distnbution. 

Sammler m. (Verdeutschung des 
Wortes: Akkumulator, s. d.), accu- 
niulatOTj accumulateur m. 

Satz m. (zusammengehöriger Theile), 
set, jeu m., groupe m. 

Sehaltbrett n. svntch board, tableau m. 
de distribution. 

sehalten v. to conn^ct, monter. 

Sehalter m. switch , commutateur m. 

Schaltung f. connection, möntage m., 
communication f.; | auf Intensität 
(veraltet), connection for intensity 
(obsolete), couplage m. en tension; 
I auf Quantität (veraltet), connection 
for quantity (obsolete), couplage m. 
en quantite ou en bavterie ou en 
surface. 

Sehaltvopriehtung f. switch, commu- 
tateur m. 



Seheidewand f. diaphragm, cloison f. 

scheinbar adj. apparent, apparent. 

Sehein Werfer m. projector, projec- 
teur m 

Sehellaek m. shellac, gomme laque f., 
gomme f. de laque f. 

Sehieht f. (= Lage f. oder Ueberzug m.), 
coating, couche f. 

Sehienenkontakt m. rail switch, 
pedale f. 

Sehirm m., Lampenschirm, shade, 
abat-jour m. 

Sehirm m. , Schutzschirm , screen^ 

shield, ecran m. 
Sehlag m. shock, choc m. 
Schleife f. loop^ boucle f. 

Sehleif kontakt m., Schlittenkontakt m, 
(s. a. Gleitkontakt), sliding contact, 
plow (in electric railways with 
Underground conduit), coUecteur, 
contact m. ä frottement, curseur m., 
frotteur m. 

Sehlittenapparat m. (von Du Bois- 
Reymond), sliding induction coil, 
bobine f. ä chariot. 

Sehmiedeeisen n. wrought iron, 
fer m. forg^. 

Sehmiergefäss n., Schmiervorrichtung, 
lubricator, graisseur m.. 

Schmieröl n. lubricating oil, huile f. 
de graissage. 

Schmierung f. lubrication, grais- 
sage m. 

Schnappschalter m. quick break 
switch, interrupteur m. rapide. 

Schneidenaufhängung f. knife edge 
Suspension, Suspension f. ä couteau. 

Schutzglocke f. globe, globe m., 
lanterne f., verrine f. 

Schutzhülle f. protecting covering, 

enduit m. protecteur, — eines Kabels, 
cable serving, armature f. d'un cäble. 

Schutzkasten m. casing, caisson m. 

Schutzring m. guard ring, anneau m. 
de garde. 

Schwefelsäure f. sulphuric acid, 

acide m. sulfurique. 

schwingen v. to swing, to oscillate, 

osciller. 

Schwingrung f. oscillation, oscil- 
lation f , Vibration f. 



Schwingungsdauer 1 1 8 



Sehwingungsdauer f. periodic Urne 
of oscillation, duration of the 
oscillatioriy duree f. d^oscillation. 

Sehwingrungsmethode f. oscillation 
"methodj möthode f. des oscülatiohs. 

Seeohm n. secohm, secohm m. 

Seele f. eines Kabels, core of a cablCy 
äme f. ou conducteur m. d'un cable. 

Seesignal n., elektrisches | , electric 
sea Signal y signal m. ^lectrique (de 
nuit) pour la marine. 

Segment n. eines Kollektors oder Kom- 
mutators, section of commutator, 
Segment m. d'un coUectenr. 

Seidendraht m. silk covered toire, 
fil m. couvert d'n^ guipage de soie. 

sekundär adj. secondary, secondaire. 

Sekundär- secondary adj., secon- 
daire. 

Sekundärgenörator m. secondary 
generator, generateur m. secondaire. 

Sekundär -Maschine f. (bei der Kraft- 
übertragung) , secondary movere 
receptrice f. 

Sekunde /. second, seconde f. 

selbsterregend adj. seif- exdtingj 
auto-excitateur s. m. | trice f. 

Selbstinduktion f. self-indtictionj 
self-induction f. ; I s - Koefficient m. 
coefficient of selr-induction, coeffi- 
cient m. de self-induction. 

selbstthätig adj. automatic , auto- 
matique. 

Selenlum n. selenium, sel^nium m. 

Sender m. sending instrument, Irans- 

mitter, manipulateur m. 
Siemens -Anker m. Siemens arma- 

ture, armature f. de Siemens. 

Siemens-Einheit f. Siemens unit, 

unit6 f. Siemens. 

Signalapparat m. signal, avertis- 
seur m. 

Silber n. silver, argent m. 

Silbervoltameter n. silver volta- 

meter y voltametre m. a nitrate 

d'argent. 

Silieiumbronze f. silicium brome, 

bronze m. silicieux. 
sinken v. = kleiner werden (Spannung, 

Widerstand u. s. w.), to aecrea^ey 

s'abaisser, decroitre. 
Sinn m. (= Richtung f.), direction, 

sens m., direcfion f. 



statisch 

Sinuslmssole f. sine galvano m e ie r, 

boussole f. des sinus. 
Siphonreeorder m. oder S^bo" 

Schreiber m. Siphon recorder, fä^m 

recorder m. j 

Skala f. Scale, echelle f. I 

Solenoid n. solenoid, solenoide la. i 
Sounder m. sounder, sodnder oa 

parleur m. 
Spannung f. tension (eleibtrie) prei- 

sure, tension f., potentiel m. ; Hoch- 1 . 

high-tensiony high-pressure, haut*^ 

tension; Nieder = | low -tension 

or -pressure, hasse tension. 
Spannungsgefälle n. fall of Poten- 
tial, fall of electric pressurCy chuie 

f. de potentiel. 
Spannungsmesser m.voZ^me^er, rolt- 

mötre m. 
Spannungsregrulator m. potenti^^ 

regulator , potential govemor] 

r^gulateur m. de tension. 
Spanunngsreihe f. electro - motin 

series, serie f. de force §lectromotrice. 
Spannung^untersehied m. potential 

difference, difförence i. de potentiel 
Spannungsverlust m. loss of voltagt 

or of potential, perte f. depotentid 

perte de Charge. 
spezifisch adj. specific, spec)fi<}Tie. 
Speiseleitung f. feeder, feeder m. 
speisen v. (= betreiben), to feei 

alimenter. 
Spiegel m. mirror, miroir m. 
Spiegelablesung f. mirror reading,^ 

methode f. du miroir. 
Spiegelgalvanometer n. mirror gal 

vanometer y galvanom^tre m. ä 

reflexion. 
Spiralfeder f. 1) helical spring, 

2) ressortm. spiral, 2) spiral spring 

1) ressort m. ä bouain. 
Spitzen- oder Zapfenaufhängung L 

pivot Suspension, Suspension f. ä 

pivot. 
Spule ft coil, bobine f. 
Stahl m. steely acier m. 
Stahlmagnet m. steel' viagnä, 

aimant m. en acier. 
Stange f.; Telegraphen- | pole. 

poteau'm. 
Stanniol n. tinfoil, feuille f. d'etaiu. 
statisch adj. static, statiquö; | e Elek- 
trizität, s<a^^c electricity,üectncitei 

statique. ' 
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p. Bmsfeuep n. St. Ebno'a fire, [ 
fett m. Saint- Elme ou Saint -Nicolas. ^ 

thaltung f. Star connection, 
montafife m. en Atolle. 

Iletigr ft<i.i- i<teady, regulier. 

ftÖpsel m. plug^ wedye^ fiche f., 
rfieville f.: den | einsetzen, to insert 
iheplug, introduire la ficlie, la eheville. 

ktöpselkontakt m. pluy contact, 
Interrupt eur m. ä fiche. 

Stöpselumschalter m. plug switch, 
i'ommutateur m. ä eheville. 

Stossbremse f. dash-pot, dashpot 

dash-pot m. ä i^lycerine. 
Strahlung f radiation, radiation f. 
Strebe f. strut, jambe f. de force. 
Streuung* f. der Kraftlinien, magnetic 

leakcige^ dispersion f. des lignes de 

turce, perte f. de flux. 
, Strich m. (als Morsezeichen), dash, 

Tiait ni.; (Magnetisinmgsmethode), 

toiick, touche f. 
Strom na. current, courant m. ; den | 

abnehmen, to take the current^ 

empmiiter le courant, prendre le 

conrant ; einen | schicken (in), to send 

a ctirrenty envoyer ou lancer un 

conrant (dans), faire passer un courant ; 

der I durchfliesst, the current passes, 

le .courant parcourt. 
Stromabnehmer m. collector , con- 

«iucteur m. 
Stromabzweigung f. derivation, 

(lerivation f. 

Stromarbeit f. work of current, 

travail m. de courant. 
Stromdiehte f., Stromdichtigkeit f. 

current density^ densite f. du 

conrant. 
Stromkreis m. circuit, circuit m.; 

der äussere | , external circuit, 

circuit m. exterieur* in den | ein- 
■ schalten , to place mto a circuit^ 
! intercaler dans le circuit, erabrocher 
' flu- le circuit (dans le circuit). 
Strommesser m. current meter, 

urnperemeter, ammeter, ampere- 

metre m. 
Stromquelle f. source of current, 

source f. de courant. 
I Stromrichtung f. direction of a 
\ current, sens m. du courant. 
Stromriehtungsanzeiger m. current 

direction indicator, indicateur m. 

de sens de courant. • 



StromsehMssel m. switck, commu- 

tateur m. 
Stromstärke f. intensity of current, 

intensite f. de coui-ant. 
Stromstoss ra. 1) impulse, eniission f., 

2) T^ish, accroissement m. subit du 

c/)urant. 
Stromverbrauch m. consumption 

of current, depense f. de courant. 
Stromvertheilung f. distribution of 

current, distribution f. du courant. 
Stromwaage f. current balance, 

electrodynamonietre ra. balance. 
Strom weg m. path of current, 

circuit in. 
Stromwender m. rommutator, pole 

changer, current reverser, commu- 

tateur inverseur m. , renverseur m. 

(de courant). . 
Stufenbatterie f. cascade, batterie f. 

en cascade. 
Substitutionsmethode f. method or 

Substitution, methode f. de Sub- 
stitution f. 
Suchlicht n. search liqht, pro- 

jecteur m.; | -Lampe t., Schein- 
werfer m. search llght projector, 

projecteur m. 
Südlicht n. aurora australis, aurore 

australe f. 
Summer m. buzzer, trompette f. elec- 

trique. 

Susceptibilität f. susceptibility, sus- 

ceptibilite f. 
synchron 9(A].synchronous, synchrone. 

System ri. System, Systeme m.; 
astatisches | , astatic System, 
Systeme m. astatique. 



Tableau n. annunciator, tableau m. 

indicateur. 
Tangentenbussole f. ta?igent gal- 

vanometer, boussole f. des tangentes. 

.Taster m. key, manipulateur m. Morse. 
Tauchbatterie f. plunge battery, 
pile f. ä plonger. 

Telegrraphm. telegraph, telegraphem.; 
chemischer | , chemical recorder^ 
telegraphe m. electrochimique. 

Telegraphenapparat m. telegraph 
apparatus, appareil m. telegraphique. 



Telej^raphfiilinie 
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Telefiri»aphenlinie f. telegraphie line, 

ligne f. telegraphique. 
Telegraphenstange f. pole, post, 

]n*tt*A\\ in.; I 11 aulrirhten, to sef poles, 

plant-er des poteaux. 
Telegraphie f. telegraphy , t^l§- 

ß-raphie f. 
telegraphisch adj. telegraphier tele- 

giaphique. 

Telephon n. telephone^ t^l^phone ra. 
telephonbrücke f. telephone bridge, 

pont in. k teiephone 
telephonisch adj. telephonic, t616- 

phonique. 
Telephonkabel n. telephone cable, 

cäble t^l^phonique m. 
Telephonnetz n. telephone wire 

sy Stent j reseaii m. telephonique. 
Temperaturkoefflcient in. tempe- 

rature coefficienf, coefficient m. de 

temperature. 
Temperaturmelder ra. heat alarm, 

avertissenr m. ou indicateur m. de 

temperature, thermo-avertisseur m. 
Theilkreis m. graduated dial, scale, 

cercle m. gradue, cadran ;n. divise. 
Theilung f. einer Skala etc., gra- 

duatioTij division f.; mit | versehen, 

graduated adj., divise adj. 
Theorie f. theory, theorie f. 

thermoelektrisch adj. thermo - elec- 
trica thermo-electritiue. 

Thermoelektrizität f. thermo-elec- 
tricity, themio-electricite f. 

Thermoelement n. thermo • electric 
couple^ Clement m. ou couple m. 
thenno-electrique. 

Thermosäule f. thermopile. thermo- 
electric hattery , pue f. thermo- 
electrique. 

Thonzelle f. porous cell, porous cup, 

vase m. poreux. 
Thürkontakt m. electric burglar 

alarm, contact va-et-vient m. 

Tiefseekabel n. deep sea cable, 

cäble m. de mer profonde. 
Ton m. sound, son m. 
Torsion f. torsion, torsion f. 
Torsionsgalvanometer n. torsion 

galvanometer, galvanometre m. de 

torsion. 

Torsionskopf m. torsion heäd, bouton 
m. molete dans une balance de torsion. | 

T ourenzähler m. counter, compteur m. | 
de tours. , 



Trägheit f. inertia, inertie f, 
Trägheitsmoment n. moment 

inertia^ moment m. d'inertie. 
tränken v. (Gewebe | ), to impre^ 

nate, imbiber, impreguer. 
Tränkung f. impregnation, inj 

tiony irapregnation f., injectiou f. 
Tragkraft t portative power, force 

portative. 
Traktion f. tractioh, traction f, 

locomotion f. 
Transformator m. transfonner, con 

verter, transformateur m. 
Trockenelement n. dry cell, pile i 

seche. 
Trommelanker m. drtim armature 

induit in. en tambour, tambour m. 
Tjrpendrucker m. printing tele 

graphj tel^graphe imprimeur m 



u. 

Uebergangswiderstand m. contact 
resistance, resistance f. de contact 

Ueberladung f. (eines Akkumulators), 
overcharge, surcharge f. 

Ueberland-, long distance, interur 
bain adj., ä grande distance f. 

Ueberspinnmaschine f. loire covering 
machine , nnnding machine^ 
metier m. 

üebertrager m. repeater, tran?- 
lateur m. 

Uebertragung f. transmission, trans- 
lation f. (d'un t^l^gramme par nu- 
relais), transmission f. (de T^nergie). 

Ueberzug m. coating , couche f.; 
metallischer | , metallic coating, 

. depot m. adherent de m6tal. 

Uhr f.^ elektrische | , electric dock, 
horloge f. electrique; Haupt- 1 ,ma«<^r 
dock, Controlling clocfc, horloge f. 
regulatrice; sekundäre oder sym- 
pathische I , secondary dock, con- 
trolled dock, horloge f. receptrice. 

Vhrwerk n. dock-work, m^canisme m. 

umflechten v. (umklöppeln v.), to 
braid, tresser. 

Umfleehtmaschine f braiding ma- 
chine, machine f. ä tresser. 

Umformer m. motor dynamo, tl'a^l^- 
formateur m. k .courant continii. 
moteur gen^rateur m. 

ümkehrbarkeit f. reversibility , rv- 
versibilite f. ' 
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ixinkehren v.. den Strom | . to rm^erse 

(the directio7i of} a ciirrent, reu- 

verserle-convaiit. 
Umkehrung f. reversal, iuversion f. 
laraklöppeln v. to hraid, tresser. 
IJraklöppelung f. braidmg, tr^sse f. 
"Jrilauf m. revolution, r^volution f., 

* our m. 
Umlaufzähler in., Tourenzähler m. 

"*evolutio7i conntej\ compteur m. 

vle tours. 
Uir sehalter m. switch, commutateur m. 
Um Spinnmaschine f. winding ma- 

chine^ metier m. 
Umspinnung f. winding. guipag-f m. 
Umwandlung f. transformation, 

tianbformation f. 

ungleichnamig adj. of the unltke 
vame, de nom contraire. 

Unililarauf hängung f. unifilar Sus- 
pension, Suspension f. unifilaire. 

unipolar adj., Unipolar- s.?fnipo/ar adj „ 
unipolaire adj. 

unterbrechen v. to open the circuit, 
to break the contact, intenompre. 

Unterbrecher m. interruptor, make- 
and -break, interrupteur m., coupe- 
fhcViit m., disjoncteur m. 

Unterbrechung f. break, Inter- 
ruption, Interruption f. 

Unterbrechungsfunke m. • break 
spark, etincelle f. de rupture. 

Unterbrechungsstrom m. break in- 
duced ciirrent, courant m.de rupture. 

Unterhaltung f. maintenance, en- 
tretien m. : | s-Kosten pL mainte- 
nance rate, frais ni. pl. d'entretien, 
depen^e f. d'entretien. 

unterirdisch adj. Underground, sub- 
terranean, souterrain. 

üntersee-, submarine, sous-marin. 

Unterstation f. sub - Station , sons- 
station f. 

unverbrennlich adj .non-combu^tible, 
ineombustible. 



veränderlich adj. variable, variable; 

I er Widerstand, variable resistance, 

resistance f. variable. 
verbinden v. to connect (to, ivith), 

to join (to, ivith), reunir, relier (ä), 

faire communiauej (avec). ' 



Verbindung i. cojine^tion. romninni- 
cation f. rtelephorii^che | ), felephonic 
commiinication , communicatiüu f. 
telephöniqiie ; in | sein , in | stehen^ 
to be i7ii connect ion, etre en com- 
munication f.; in j brin*rpn, to bring 
in connectw?i. mettre en eoinnumi- 
cation. 

Verbindungskasten m.junction box, 
fishing box, boite f. de jonction. 

Verbindungsleitung f. trunk line, 
lii,nie f. de renvoi. 

Verbund- coinpound. Compound. 

Verbundwieklung f Compound ivin- 
ding. cirenit ra. Compound. 

verdünnt adj. diluted, etendu. 

Vereisenung f. steeling. acieration f. 

Verfahren n., Prozess m. process, 

■ procede m. 

Vergoldung f. gilding, dorure f. 

Verhältniss n.ra^io.rapport m.(math.), 
raison f. 

Verkohlung f., KaAonisirung f. car- 
bonization, carbonisation f 

Verkupferung f. coppeinng , cui- 
• vra«:e m. 

Verlegung f. laying (down)\ pose f. 
Vermessingung f. brassing, laiton- 

nacre m.. 
Vermfttlungsamt n. exchange, bu- 

reau m. central. 

Vernicklung i.nickeling, niokelasfe m. 
Verschiebung f. displacement. de- 
placement m. 

Verseilmaschine f. stranding ma- 
cÄm^, "macliine f. ä cabler. 

Versilberung V f. silver plating, 
ar^enture f. 

Verstählung f. acierage, steeli7ig, 
acieration f. 

Verstellung f. der Kollektor -IMirsten. 

leud of brushes. cala^e m. des balais. 
Vertheilung f. distribution , distri- 

bution f. 

Vertheilungskasten m. distributio7i 
box, boite f. de distribution. 

VertheUungssystem n. syste7n of 
distribution, Systeme m. de distri- 
buti(m. 

Vertikalgalvanometer- n. vertical 
galvanometer , galvanom^tre m. 
vertical. 

verzinntadj.^iTiwerf, etam6; | erüralit, 
tinned wire, conducteur m. etame. 
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Verzinnung f. h'nning, etamage m. 
Verzögerung: f.retarduthn, retaid m. 
sieh verzweigen v. fo brauch, se 

ramiticr. 
verzweigt adj. derivaL d6nv<^. 
Verzweigung f. brunching , raini- 

ticatioii f., derivatiuii f. 

Vielfach-, mttltiple, multiple adj. 

vollbelastet adj. at füll load, ä ( harge 
luinuale. 

Volt u. ?'o//, volt m. 

Voltameter n. voltameter y volta- 
uietr^ in. 

Voltampere n. volt - ajtijyerc ^ Volt- 
ampere m. 

Voltmeter u. voltmeter, voltmetre m. 

Vorrichtung f. contrwdnce, de vice, 
appareil m., dLspositif m. 

Vorschaltwiderstand m. rheosfaf, 
rheofitat m. (iiitercale daiis le circnit 
■ d'uue lampe etc.). 
Vulkanfiber f. • vulcanized fibre, 

tibre f. vukauL^ee. 

W- 

Wagenbeleuchtung f. car Hghtlng, 

erkiraoe m. des wagous de cbeniin 

de fer. 
Walzenrheostat m . cy linder rheosfat, 

ilieostat m. ä cyJiudre (ou de Wheat- 

stone). 
Wandarm m. brächet, bras m. 
Wanne f. vat, cuve f. 
Wasserstandsmelder m.w^rt/^a/arm, 

liquid level alarm, iiidicateur m. 

de niveau (feaii. 
Wasservoltameter n. tvater volta- 
meter (gas or weight voltameter), 

voltametre m. ä decompositioii de Teau. 
Watt u. «^'a^^, watt m. 
Wattmeter u., • Leistungsinesser m. 

Wattmeter, wattmetre m., volt- 

ampere-metre m. 
Weehselgestell n. switch board, 

commütateur m. telephonique. 

Wechselstrom m. altemafifig ciir- 

rent, coiirauts m. pl. alternatifs. 
Wechselstrom-, altern ating current, 

a .couraut.^ alteruatifs. 
Wechselstromklingel f. magneto- 

electric bellt soiinerie f. magueto- 

electrique. 



Wechselstrommasehinef.a//f^rwa/o7\ 

dynamo f. ä couraiits alternatifs. 

alteruateur m. ., • 

Wechselstrommotor di, alteimating 

crunent mofor, moteur m. ä couraiit> 

alteruatifs. 
Wechselstromtransformator ra., s. n. 

Ti-aiLstonnator, altemating mirrmit 

transformer , transformateur m. ä 

couräuts alternatifs. 

Wechselzahl f. frequency, frequence 
f.; von hober | high frequency, a 
haute frequence. 

Wecker m. alarum, avertisseur m. 

Weckinduktor m. magnetO'electric 
generator for oper ating ynagneto 
bells, nia<>uetü m. 

Welle f. tvave, oucle f. 

Wheatstone'sche Brücke f. Wheat- 
stone bridge, pont m. de WTieatstone. 

Wicklung f. wifidmg, enioulement m. 

Widerstand m. resistance, resistance f. ; 
gemeinsamer | , Joint resistance. 
resistance f. 'totale; innerer | , inter- 
nal resistance, resistance £. inte- 
rieure; scheinbarer | , apparent 
resistance, resistance f. apparente. 

Widerstandskasten m. resistance 
box, holte f. de resistance. 

Widerstandsspule f. resistance coil, 
bohine f. de resistance. 

Windung f. winding, turn, spire f.. 

tour m.; todte | en pl. dead tiims, 

tours m. pl. moi-ts." 
Wirkung f. effect, actionf., effet m. 

Wirkungsgrad m. efficiency , rende- 
ment m.; elektrischer | , electrical 
efficiency, rendement electrique; 
mechanischer |- , commercial effi- 
ciency, rendement industriel. 

wlrthschaftlich adj. econoviical 
economique. 

Würgverbindung f. (american) twist 
Joint, torsade f. 



Zapfenaufhängung f. piyot sus- 
pe?ision, Suspension f. k pivot. 

Zeiger m. index, index m. . 

Zeigertelegraph m. dial telegraph, 
st^p-by-ste]} teUgraph,te\^!j;\.ii)htm. 
ä cadrau- m. 
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Zeitkonstante f. Urne coiistant. con- 

stante f. de.temps. 
Zeittelegraphie f. time telegruphy, 
' transnii.^sion f. de Flieure par i'elec- 

tr leite. 
Zentral-, central adj., central adj. 
zersetzen v. to decovipose, decom- 

poser. 

Zersetzer m. electrolyser, electro- 

lyseiir m. 
■ Zersetzung f. decomposition, decom- 

Position .f. . 

Zersetzungszelle f. decomposition 
cell, electrolyseur m. 



Zink n. ztnc, ziuc iv.. 

Zubehör n. supplies, accessories s. pl., 
acctjssoires m. pl. 
! Zugknopf 111. butto?i, howtoii m.ä tirer. 
I Zugkontakt m. ptill, tirage lu. 

' Zuleitung f. main condtictor, caiia- 

I lisation f. electrique. 
Zustand m. state, etat in. 

Zweigwiderstand ra. brauch resis- 
tancCy shufit resistance, resistance 
.f. d'une derivation. 

zweipolig adj. bipolar adj., double 
pole s., bipolaire adj. 
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